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Предисловие 


Выход в свет руководства по краниологической мето- 
дике, подготовленного Г. Ф. Дебецом и автором настоящей книги, 
выполнил задачу создания руководства по изучению скелета че- 
ловека лишь частично. Между тем методика исследования пост- 
краниального скелета разработана в современной антропологии не 
меньше, чем приемы изучения черепа, а главное, имеет не мень- 
шее значение как в самих антропологических исследованиях, так и 
в смежных науках. 

Можно даже сказать, что для представителей смежных дисцип- 
лин — медиков, анатомов, биохимиков, археологов — изучение ске- 
лета более важно, чем черепа, так как морфологические особенно- 
сти скелета содержат чрезвычайно существенную информацию о 
таких сторонах жизнедеятельности и условий жизни организма 
человека, о которых исследование черепа не дает почти никаких 
сведений. Так, анатомы исследуют костяк в связи с морфологиче- 
скими и функциональными особенностями человеческого организ- 
ма в целом, что дает возможность составить суждение о конститу- 
циональных признаках и физическом развитии древних и современ- 
ных народов; патологоанатомы на основании рассмотрения разно- 
образных дистрофий и диспластий костной ткани могут судить о 
патологическом состоянии костяка и получать сведения о болезнях 
и образе жизни в разные периоды истории человечества; биохимики 
используют остеометрическую методику для выяснения вопроса о 
связи формы с химическим составом кости; для археологов иссле- 
Дование костяков из древних погребений является одним из суще- 
ственных вспомогательных источников для выяснения родствен- 
ных взаимоотношений древних народов. После всего этого нет 
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надобности специально говорить об антропологах, для которых 
посткраниальный скелет является одним из основных предметов 
исследования, позволяющим значительно расширить и углубить 
расовую характеристику как древних, так и современных антро- 
пологических типов. 

Казалось бы, все эти обстоятельства должны были вызвать к 
жизни многочисленные и многообразные исследования с примене- 
нием остеометрической методики. Совершенно очевидно, что изу- 
чение посткраниального скелета — ничуть не менее важная об- 
ласть, чем этническая антропология, антропогенез и другие разде- 
лы антропологии, ставшие классическими. К тому же в этнической 
антропологии в связи с разработкой ее методов ощущается насто- 
ятельная необходимость изучения морфофункциональных связей 
всех признаков организма (по отношению к древним народам — 
всех особенностей строения скелета); в антропогенезе разработка 
методов фиксации тонких различий между древними гоминидами 
и современным человеком в строении скелета составляет сущест- 
венную главу сравнительной анатомии и учения о происхождении 
человека, в которой накапливается большой материал о преобразо- 
вании тела человека в процессе антропогенеза и которая вместе 
со сравнительной анатомией черепа в силу характера палеоантро- 
пологических свидетельств о древнейших и древних людях только 
и дает прямую, а не косвенную информацию о древних гоминидах. 
Однако на самом деле посткраниальному скелету в современной 
антропологической литературе уделяется крайне мало внимания. 

В значительной мере такое неоправданное пренебрежение к 
важному материалу объясняется трудоемкостью его исследования, 
© одной стороны, и многообразием остеометрических приемов, не 
сведенных в единое целое, — с другой. Замечательное по полноте 
руководство Р. Мартина, появившееся 50 лет тому назад, а сейчас 
уже вышедшее третьим изданием, не включает многих приемов, 
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очень Коротко и не содержит по вполне понятным причинам ха- 
рактеристики новых приемов, а главное — давно уже стало библио- 
графической редкостью. . 

В предлагаемой вниманию читателя книге сделана попытка со- 
ставить по возможности полный список всех сколько-нибудь упот- 
ребительных измерений отдельных костей и дать их точную дефи- 
ницию. Автор везде дает латинские анатомические названия по 
Парижской анатомической номенклатуре '. Цифровое обозначение 
размеров осуществлено в соответствии с руководством Мартина. 
Наиболее важные размеры, рекомендуемые в первую очередь, вы- 
делены курсивом. Для того, чтобы сделать дефиницию измерений 
понятнее, изложение сопровождается схематическими рисунками 
отдельных костей, на которых нанесены плоскости измерений. 
Автор сознает, что следовало бы не ограничиваться показом 
на рисунках основных измерений, а графически документировать 
каждое из перечисленных в книге измерений, но это значи- 
тельно увеличило бы объем руководства и сделало бы его поэтому 
малоудобным для практической работы. Как и в «Краниометрии» 
В. П. Алексеева и Г. Ф. Дебеца, каждая из глав сопровождается 
большим списком литературы, которая поможет получить допол- 
нительные сведения по всем затронутым в главе вопросам и выяс- 
нить те или иные детали, оставшиеся недостаточно освещенными 
или освещенные слишком конспективно. В эти списки включены 
работы, не только непосредственно посвященные методике изме- 
рения соответствующих костей, но и содержащие данные об основ- 
ных вариациях размеров. 

Заключение посвящено обзору существующих методов опреде- 
ления длины тела по длине длинных костей конечностей и дли- 
не позвоночника. В необходимых случаях даны пояснения и реко- 
мендации для преимущественного пользования той или иной фор- 
мулой, но в целом этот раздел в связи с современным состоянием 
Разработки этой темы в антропологической литературе не претен- 
дует на окончательное предложение использовать какую-нибудь 
Одну из имеющихся формул в ущерб другим. Предпочтение, оказы- 


ваемое в каждом конкретном случае одной из формул, определя- 
————2 


й ' См.: «Мошта Апабопса». Международная анатомическая номенкла- 
т М., 1958; «Международная анатомическая номенклатура», изд. 2. 
5 пе Новая номенклатура введена в старый учебник анатомии человека 
‚(\. » ысенкова и В. И. Бушковича, переработанный М. Г. Привесом = 
данный в 1958 г. = А ыы в 
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ется не ее универсальностью, а пропорциями скелета в той серии, 
к которой она применяется. 

Автор отказался от составления генерализованных таблиц ва- 
риаций отдельных признаков, включающих только малые, средние 
и большие величины, вычисленные на основании панэйкуменного 
межгруппового распределения. В практической работе не так важ- 
но бывает отнести тот или иной размер к категории малых, средних 
или больших, как сопоставить его с аналогичными размерами в 
других выбранных для сравнения сериях. К сожалению, попытка 
сопроводить текст таблицами вариаций, включающими конкретные 
величины отдельных размеров и выбранными из обширной остео- 
метрической литературы по более или менее типичным сериям, 
привела бы, как и в случае с изображением размеров на рисунках, 

к нежелательному увеличению объема книги. Поэтому от нее так- 
же пришлось отказаться. 

При дефиниции измерений суставных площадок костей запя- 
стья автор счел возможным в целях удобства отступить от реко- 
мендации производить обозначение длины и ширины в соответст- 
вии с положением анатомических осей. 

Всем сказанным исчерпывается то, что автор хотел бы предпо- 
слать основному тексту руководства. Если оно облегчит анатомам, 
антропологам и всем специалистам, работающим над изучением 
скелета человека, трудоемкую работу по измерению костей — за- 
дача автора будет выполнена. 








г Пыль Виий, веб ор. ВА Я 


Краткий очерк развития 
остеометрических методов 


Остеометрическая методика в целом моложе кранио- 
метрической. Внимание к вариациям черепа появилось сразу же, 
как только в орбиту исследования европейских исследователей во- 
шли различия представителей разных народов по цвету кожи и 
другим внешним признакам, т. е. как только возникли первые 
представления о расах. Правда, изучение морфологии мягких по- 
кровов у разных рас и народов и изучение расовых вариаций строе- 
ния черепа не всегда шло параллельно. Так, в работах И. Блюмен- 
баха, например, основное внимание уделялось описанию внешних 
особенностей разных народов, тогда как первые достижения кра- 
ниометрической методики связаны с деятельностью П. Кампера, 
который был в первую очередь сравнительным анатомом и мало 
интересовался соматологическими особенностями (. 

Изучение скелета человека не привлекло внимания в связи с 
учением о расах. При скудости и фрагментарности материалов, 
находившихся в распоряжении сравнительной анатомии, скажем, 
ХУ в., трудно было представить себе, что строение скелета у 
представителей разных рас различно и что они различаются не 
только по вариациям черепа и мягких тканей лица. Скелет чело- 
века, правда, пристально изучался, но преимущественно в работах 
по сравнительной анатомии с целью сопоставления со скелетом жи- 
вотных. Итогом таких сопоставлений была чаще всего попытка го- 
мологизации отдельных костей человека и животных, что еще в 
ХУШ в. положило основание тем выдающимся результатам срав- 
нительно-анатомического исследования, которые уже в Х[Х в. были 
и - Т. Гексли и Ч. Дарвином для обоснования теории 

роисхождения человека ?. Общеизвестно изображение 


—_ И 


ТО них см.: И. И. Канаев. Очер: Й 

х ©м.: И. И. : рки из истории сравнительной анато- 

мии до Дарвина. М.— Л., 1963. ь 5 

Не См., например: Я. Я. Рогинский. Чарлз Дарвин и шроблема проис- 

В ИЕ человека. В кн.: Чарлз Дарвин. Сочинения, т. 5. М., 1953; 

а Алексеев. Томас Генри Гексли и его книга «О положении челове“ 
природе» (1863). «Вопросы антропологии», вып. 44, 1963. 








помещенных рядом скелетов человека и птицы в орнитологическом 
сочинении П. Белона?$, с которого и начинается собственно идея 
рассмотрения скелета человека в сравнительно-анатомическом ос- 
вещении. Но различия между скелетом человека и животных при 
таком рассмотрении были слишком очевидны, чтобы требовать из- 
мерительных приемов для своего обоснования. 

Некоторое оживление в области остеометрии наметилось после 
тех коренных сдвигов в подходе к живым организмам, которые 
произошли в морфологии человека и сравнительной анатомии пос- 
ле победы эволюционного учения. Интерес, который возник к про- 
исхождению человека после выхода в свет знаменитого произведе- 
ния Ч. Дарвина «Происхождение видов» и еще более после опуб- 
ликования его книги «Происхождение человека и половой отбор», 
обусловили интенсивное развитие исследований в области сравни- 
тельной анатомии приматов в сравнении с человеком “. Естествен- 
но, что при сравнении близких форм, какими являются человек и 
антропоморфные обезьяны, иногда прибегали к измерениям, чтобы 
оттенить различия, а чаще всего подчеркнуть родство между ни- 
ми. Но применение измерений в этих случаях было случайным, 
измерение не выходило за рамки иллюстрации и ни в коем случае 
не могло претендовать на роль метода исследования. Поэтому даже 
в конце ХХ в., когда краниометрическая. техника шагнула далеко 
вперед и превратилась в обширный отдел антропологической нау- 
ки, имеющий славную историю 5, остеометрическая методика еще 

находилась в утробном состоянии. 

В начале нашего века появились первые полноценные работы, 
посвященные скелету человека и содержавшие достаточное коли- 
чество информации о вариациях измерительных признаков, а глав- 
ное, затрагивавшие вопрос о самой технике измерений. Одна из 
таких работ о тазе была опубликована в Германии 5, во Франции 
вышла работа русского антрополога Ф. К. Волкова, содержавшая 
тщательные измерения скелета стопы у человека и человекообраз- 
ных обезьян, которые до сих пор не потеряли своего значения и 
используются в качестве сравнительных данных во всех современ- 
ных работах о вариациях размеров стопы”. Но наиболее веское 
слово в области остеометрии было сказано К. Пирсоном и его 
учениками. 





зр. Ве! оп. Г/Ь1зюе @е 1а пабе 4ез оузеаих ауес 1епг 4езсырыов её 
па Из роитга1ез, геЫгез Фи пабаге]. Рамз, 1955, 

4 Сводку их на конец ХХ в. ©м.: Н. ЕогЬез. А ВапаЪооК о{ 1е Ргипа- 
{ез, у01. Т И. Гопдоп, 1894. 

’5 См: В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебец. Краниометрия. Методика ан- 


их исследований. М., 1964. | 
о нь РЕЙ 2. Раз Ваззепескеп. «АтсШу Е Атиторо]орле». Ва. ХУТ, 1885. 


7Т Уо1Кох. Уамайопз запееИаиез Чи р!е4 свей 1ез `ренпацез, её 4апз 
1ез И Виташез. «ВиЙейтз её Мешошез 4е $01646 ЧатВгоро]юз1е 4е 


Раг!з», зет. 5, %. 4-5, 1905. 
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Методологические основы мировоззрения К. Пирсона и других 
представителей английской биометрической школы были в сильной 
степени окрашены идеализмом и подверглись разгромной критике 
В. И. Лениным. Значительные уточнения и даже исправления 
были внесены в ходе развития науки и в математический аппарат 
исследования, разработанный К. Пирсоном и широко применяв- 
шийся во всех биометрических работах 8. Но для своего времени этот 
аппарат сыграл большую положительную роль. Значительным 
прогрессом в изучении скелета человека было и особое внимание 
к измерительным признакам в противовес описательным особен- 
ностям, которым уделяла основное внимание, например, немецкая 
антропологическая школа. В биометрических работах, посвящен- 
ных скелету, впервые были охарактеризованы многие остеометри- 
ческие измерения, даны их вариации в достаточно обширных се- 
риях, произведен подсчет параметров изменчивости и т. д. . 
К. Пирсоном была предложена и формула определения длины те- 
ла по длинным костям скелета, которая до недавнего времени поль- 
зовалась преимущественно распространением в остеометрических 
исследованиях антропологов англоязычных стран '0, тогда как во 
Франции, а частично и Германии использовалась формула, пред- 
ложенная Л. Мануврие 1. 

Германские антропологи и после появления английских био- 
метрических работ продолжали больше изучать и описывать раз- 
личные структурные элементы скелета человека, чем фиксировать 
их с помощью точных измерений. Кардинальная реформа в этой 
области была произведена только перед первой мировой войной, 
когда увидело свет первое издание известной сводки цюрихского 
профессора Р. Мартина «Учебник антропологии в систематическом 
изложении», подготовленное автором на основе разнообразных ис- 
следований его учеников и вышедшее в 1914 г.!? Но влияние этой 
книги далеко выходило за рамки Германии, так как она очень 





8 См.: М. В. Игнатов. Учение о роли наследственности и среды у 
К. Пирсона и биометриков. «Успехи современной биологии», т. ТУ, 1935, 
вып. 3; он же. Карл Пирсон (1857—1936). «Антр. журнал», 1937, № 1. 
Обстоятельное изложение теоретических представлений и практических ме- 
тодов английской биометрической школы см. Е. М. Чепурковский. 
Статистический и биологический методы в изучении наследственности у че- 
ловека. «Русский антр. журнал», 1916, № 1-2. . 

9 См. например: К. Реагзоп, 1. Ве!1. А заду оЁ \Ъе 1оп8 Бопез 
о ЕпоЦзЬ зкееюп. «Огарагз Сошрапу Везеагсв Мешойз Бютей“1е зетез», 
у0]. ХТ, рагё Г. Тюп@оп, 1909. 

10 К. Реагзоп. Оп Фе тесопэгасНоп оЁ Ве звафате оЁ ргеБ1з{от1с гасез. 
Мамешайса! сопыЗЪаНопз ю Ме \еогу оЁ еуоаоп, У. «РЫЙозрВуса! Тгап- 
засйопз о? {Ве Воуа1 Зос1еёу», Зещез А, у01. 192, 1899. 

ит, Мапопуг:ег. Га 9&еттптамор @е 1а фаШе 4’аргёз 1ез 2тапз оз 
без шегафтез. «Метоттез 4е 1а $0616 @’аптороюзе 4е Раг1з», %. 4, 1893. 

12 В. Маг! п. ГертЬась ег Ап Вгоро]о21е ш зузбетайзсВег ПагэеПипя. 
Тепа, 4914. Рецензию см.: «Русский антр. журнал», 1946, № 1-2. 
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удачно суммировала накопленный мировой опыт, удачно его систе. 
матизировала и, кроме того, содержала самостоятельную разработ- 
ку многих разделов краниологии и остеологии. Поэтому можно 
сказать без преувеличения, что выход в свет этого монументально- 
го сочинения означал реформу остеометрической методики не 
только в Германии, но и по всему свету, и поэтому на нем нужно 
остановиться особо. 

Прежде всего должна быть отмечена полнота характеристики 
скелета человека. В работах предшествующего этапа обычно иссле- 
довались отдельные кости, и даже в сочинениях биометриков нель- 
зя найти полной характеристики остеометрической методики в при- 
ложении к скелету человека в целом. Здесь же подробно описана 
техника измерения отдельных костей скелета вплоть до самых ма- 
леньких — запястья, подколенной чашки, которые обычно остава- 
лись за рамками внимания исследователей. Измерение всех этих 
костей потребовало от автора большого внимания к унификации 
различных методов измерения, подробной характеристики отдель- 
ных точек на костях, от которых следует производить отсчет при 
определении различных размеров, тщательного продумывания де- 
Финиции размеров с целью достижения наибольшей ясности. Все 
эти требования были соблюдены блестящим образом. Правда, п 
после выхода книги Р. Мартина не прекратились споры о наи- 
более целесообравных приемах при осуществлении отдельных из- 
мерений, но они касались частностей — основной же набор измери- 
тельных признаков на скелете остается почти неизменным до на- 
ших дней. 

Осуществление всех предложенных Р. Мартином измерений 
предполагало значительное усовершенствование основной базы 
для их определения — измерительного инструментария. В руко- 
водстве Р. Мартина уделено большое внимание подробному и тща- 
тельному описанию отдельных инструментов и возможностей их 
трименения. Фактически это руководство подводит итог не только 
методическому, но и техническому состоянию науки. Наряду с 
этим автор и его ученики внесли существенные дополнения и усо- 
вершенствования в уже существующие приборы. 

Наконец, возможности и результативность остеометрических 
исследований были расширены благодаря тщательной разработке 
проблем возрастной и половой изменчивости скелета человека при- 
менительно к методическим целям, т. е. применительно к практи- 
ческому определению пола и возраста по костям скелета. Сведен- 
ные воедино данные всех предшествующих исследований по вариа- 
циям отдельных признаков в мужских и женских группах также 
давали дополнительную возможность остеометрического определе- 
ния пола. 

Все эти обстоятельства обусловили долгую жизнь книги Р. Мар- 
тина. В 1928 г., уже после смерти автора, вышло ее второе расши- 
ренное издание, дополненное почти исчерпывающей библиографи- 
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ей, в том числе и по остеологии 13. В настоящее время под редакци- 
ей и с дополнениями К. Заллера вышло третье издание 14. Что же 
касается самой системы отраженных в руководстве Р. Мартина 
методических представлений, то в области остеометрии они легли 
в основу современных взглядов. 

После выхода в свет первого издания учебника Р. Мартина 
дальнейшее развитие остеометрии пошло по пути накопления из- 
мерительных данных и уточнения морфологической характеристи- 
ки, которые осуществлялись в процессе монографических исследо- 
ваний, посвященных отдельным элементам скелета. Естественно, 
что при изучении отдельных костей известное внимание уделялось 
и технике производства измерений, что вносило отдельные уточне- 
ния и дополнения в схему Р. Мартина. Количество таких исследо- 
ваний, выходивших в различных странах, превышает возможно- 
сти их перечисления '5. Но в целом к настоящему времени почти 
все сколько-нибудь крупные расовые деления человечества полу- 
чили остеометрическую характеристику, а технику измерений мож- 
но считать строго оговоренной и не меняющейся в существенных 
деталях в работах антропологов разных стран. Труднее всего было 
унифицировать технику измерений мелких костей стопы и кисти, 


но и она была унифицирована в обстоятельных работах Г. А. Бонч- 
Осмоловского 16. 


Особое место в остеометрических исследованиях занял вопрос 


0б определении пропорций тела и длины тела по костям скелета. 
Естественно, что в первую очередь для этой цели были использова- 
ны длинные кости конечностей. После работ Л. Мануврие и 
К. Пирсона было предложено большое количество формул для оп- 
ределения длины тела с учетом длины и пропорции отдельных сег- 
ментов конечностей, специальное рассмотрение которых будет 
предметом изложения в дальнейшем !7. Здесь следует лишь отме- 
тить, что ни одна из этих формул, авторы которых пользовались 
чаще всего лишь ограниченным материалом, не охватывает всех 
имеющихся вариаций в пропорциях тела при одинаковом росте и 


3 В. Магё! п. ГертЪасЬ 4ег Ап торо1ос1е ш зузештайзсвег Рагз(еПато 
Ва. Е г Тепа, 1928. Рецензию см.: «Русский антр. журнал», т 17, 1929, 
вып. 3-4, з Е В 


№ В. Магё1, К. За ег. ГевтБась 4ег Ап торо1ос4е т узетайзсНег 
Ратзвеипя. Оишме уоШе ашреатЬенее ипа а. аа. Биийеагь, 
1956—1964. Рецензию см. «Вопросы антропологии», 1960, вып. 3. 
15 Библиографию основных работ по отдельным костям скелета см.: 
- ОПутег. Ргайаие ап торо!о1апе. Ратз. 1961. 
6 Г. А. Бонч-О 


} 1 смоловокий. Кисть ископаемого человека из гро- 
та Киик-Коба. 


«Палеолит Крыма», вып. П. М.— Л., 19441; он же. Скелет 
стопы и голени ископаемого ч 


ма», вып. Ш. М.Л. 1954. еловека из грота Киик-Коба. «Палеолит Кры- 


т 05 > 

Ре 7 Обзор этих формул см.: В. И. Д обряк. Судебномедицинская экспер- 

ь за скелетированного трупа. Киев, 1960; В. И. Пашкова. Очерки судеб- 
омедицинской остеологии. М., 1963. 
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поэтому не применима во всех случаях. Наиболее аргументирова- 
ны с фактической стороны формулы М. Троттер и А. Глезер, осно- 
ванные на изучении нескольких сотен скелетов, принадлежащих 
людям, длина тела которых была определена прижизненно и кото- 
рые относились к различным расовым типам 18. Авторы предлага- 
ют разные формулы для европеоидных и негроидных типов, разли- 
чающихся, как известно, по относительной длине сегментов верх- 
них и нижних конечностей. 

Однако практическое применение и этих формул связано со 
значительными трудностями. Наибольшая из них заключается в 
том, что выбор той или иной формулы зависит от объективности 
в определении расового типа группы, что по отношению к палео- 
антропологическому материалу в целом ряде случаев трудно осу- 
ществимо. Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что 
многие древние популяции негроидной расы не имели сегментных 
соотношений, характерных для современных негроидов, т. е., что 
пропорции тела не имманентно связаны с комплексом расовых 
особенностей на черепе. Все это ограничивает возможности рекон- 
струкции длины тела на палеоантропологическом материале и ста- 
вит перед остеологами важную задачу дальнейшей разработки бо- 
лее чувствительных методов. 

Значительный вклад в методику остеометрических исследова- 
ний был внесен изучением возрастных и половых вариаций в раз- 
мерах и строении отдельных костей. Усиление внимания к этим 
темам падает на последние 20—30 лет, когда к их изучению была 
привлечена рентгенологическая методика. Изучение сроков заклад- 
ки костяных пластинок, сроков и центров окостенения, сроков за- 
растания швов, а также размеров костей на массовом материале, 
включающем часто сотни наблюдений, позволило в общем намо- 
тить к настоящему времени контуры четкой шкалы изменчивости 
отдельных костей по полу и возрасту !9. В первую очередь здесь 
следует отметить многочисленные работы американских и венгер- 
ских анатомов и антропологов 20. 

Таким образом, мы видим, что основные контуры остеометри- 
ческой и остеоскопической методики сложились в достаточно чет- 
кую систему исследования скелета человека, которая может быть 
использована в самых разнообразных направлениях — при анато- 
мических, сравнительно-анатомических, антропологических и 
других работах. 





18 М. Тгоффег, А. С|езег. ЕзЫтафоп о{ {Ве заботе {тот 1оп Ъо 
о# Ашегсап \УВЦез ап Мертоез. «Ат. Тоцгпа] о! Р|нуз. А. бен: 
ветез), %01. 0, 4952, № 4. уз. Ап торо!оду» (пез 

19 Ом. работы, указанные в прим. 17. Там же и библиог 

20 См., например: «Вазс геа@ аз оп {Ве деп сацонп о! ее ен 
=. оЁ мы Ме\ т. м 7. МешезКету Г. НагзапуЕ 
С. Асза@1. Мефо4еп 2аг П1абпозе 4ез Т.еЪепза, а - 
«АпфтороТо81зсВег Апхе!сег», Ва. 24, 1961. затегв уоп ЗкеейГапаеп 
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Остеометрический инструментарий 





При измерении костей скелета употребляются цир- 
кули и приборы той же конструкции, что и при измерении черепа. 
К их числу относятся толстотный, скользящий и координатный 
циркули, штангенциркуль, гониометр и лента. Чертежи и описа- 
ния этих инструментов были приведены в той части методическо- 
го руководства, которая посвящена краниометрии ', поэтому на 
них нет надобности специально останавливаться. Отмечу только, 
что пользование всем этим инструментарием нетождественно вос- 
теометрии по сравнению с краниометрической методикой. В пер- 
вую очередь это касается величины циркулей. Для измерения ко- 
стей нужны циркули в ряде случаев большей величины. Измере- 
ния костей таза, скажем, требуют большого толстотного циркуля, 
измерения изгиба диафизов длинных костей скелета, например, 
большого координатного циркуля. 

Другое отличие заключается в использовании ленты. Если при 
измерении черепа для определения дуговых размеров употребля- 
ется обычно стальная лента, то при измерении костей она в ряде 
случаев неудобна и не может быть рекомендована. Это объясня- 
ется тем обстоятельством, что стальная лента не деформируется и 
в то же время при большой величине поверхности, кривизна кото- 
рой измеряется, может быть к ней плотно прижата. При измерении 
же костей не приходится иметь дело с большими поверхностями и 
поэтому требование точности не может быть соблюдено. При опре- 
делении окружностей длинных костей следует поэтому предпо- 
честь матерчатую или бумажную ленту, но постоянно следить за 
ее точностью и проверять ее сравнением с металлической. 

Однако, помимо общих [9 краниологическим исследованием ин- 
струментов, в остеометрической практике используется инструмен- 
тарий, пригодный только для измерения костей. К числу приборов, 
используемых только в остеометрии, относятся измерительный 





+ В. И. Алексеев, Г. Ф. Дебец. Краниометрия. Методика антрополо- 
тических исследований. М., 1964. 
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штатив, измерительный штатив Рида, периграф, параллелограф и 
держатель. Разумеется, ими не исчерпывается набор остеометриче- 
ского инструментария, но другие имеющиеся приборы сложны по 
своему устройству, имеют, как правило, специальное назначение, 
не всегда обеспечивают необходимую точность и по всем этим при- 
чинам не получили широкого распространения ?. Ниже дается опи- 
сание измерительного штатива, измерительного штатива Рида, 
периграфа и параллелографа. 

Измерительный штатив (рис. 1). Измерительный шта- 
тив состоит из горизонтальной доски, двух вертикальных стенок и 
подвижной доски. Вертикальные стенки укрепляются под прямым 





Рис. 1. Измерительный штатив. Вид сбоку 


углом друг к другу и к горизонтальной поверхности. Так же как и 
горизонтальная доска, они должны иметь идеально ровную поверх- 
ность. Размеры их могут быть разные. Р. Мартин рекомендует для 
длины горизонтальной доски 65 см, для ширины — 22 см. Соот- 
ветственно этому длина обеих вертикальных стенок также 

65 и 22 см. Высота их — 8 см. Но при некоторых измерениях (про- 

дольные диаметры длинных костей конечностей в особенно высо- 

корослой серии) иногда может потребоваться инструмент несколь-. 
ко большего размера. Это обстоятельство нельзя упускать из виду 

при его изготовлении. 

Горизонтальная доска прибора расчерчивается таким образом, 
чтобы и в продольном, и в поперечном направлении можно было 
определять размеры с точностью до 1 мм, т. е. так же, как расчер- 
чена миллиметровая бумага. Наиболее простой способ достичь 
этого и заключается в аккуратном наклеивании миллиметровой бу- 
маги на горизонтальную поверхность или в укреплении на ней мил- 
лиметровки любым другим способом (нужно следить только, что- 
бы она плотно прилегала к горизонтальной доске). Нулевая отмет- 
ка должна соответствовать углу между вертикальными ‹ 
прибора. От этой точки и в продольном и в попереч 
нии миллиметровка должна быть пронумеро 
с целью облегчить чтение результатов из 
го направления лучше сделать это на той с 
доски, которая свободна от вертикальв 
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Рис. 2. Измерительный штатив. Вид сверху 
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го — рекомендуется нанести разбивку на сантиметры два или три 
раза (рис. 2). 

Подвижная доска измерительного штатива изготовляется в виде 
треугольника или прямоугольника, который приставляется к со- 
ответствующей поверхности кости и с помощью которого точно 
фиксируется нужный размер. Подвижная доска должна также 
иметь гладкие поверхности и строго выверенную форму. В случае 
прямоугольной формы все четыре угла, а в случае треугольной — 
один угол должны соответствовать прямому. В случае, если под- 
вижная доска изготовляется в виде треугольника, следует придер- 
живаться рекомендации Р. Мартина: один из катетов этого треу- 
гольника должен быть равен 12 см, другой — 8 см. 

Измерительный штатив служит для измерения всех длинных 
костей конечностей — их длины и в ряде случаев некоторых попе- 
речных диаметров. Кость кладется на горизонтальную доску в со- 
ответствии с рекомендациями, которые даются в каждом отдель- 
ном случае при описании размеров в последующих главах, прижи- 
мается либо к продольной, либо к поперечной вертикальной доске 
и фиксируется в требуемом положении. Затем с помощью подвиж- 
ной доски фиксируется искомый размер, и его величина прочиты- 
вается на миллиметровой измерительной шкале. 

При пользовании измерительным штативом первыми требова- 
ниями к нему являются точность пригонки отдельных составля- 
ющих его частей, точность миллиметровой шкалы, прочность и лег- 
кость всего прибора. Раньше он изготовлялся обычно из дерева или 
легкого металла. В настоящее время эти материалы могут быть 
с успехом заменены оргстеклом, которое дает тот же эффект 
в смысле прочности, но обеспечивает чрезвычайно большую лег- 
кость прибора. Что же касается технических трудностей его из- 
готовления в оргстекле, то они даже меньше, чем при изготовлении 
его из дерева, не говоря уже о металле. 

Измерительный штатив Рида (рис. 3). Этот штатив 
в принципе мало отличается от предыдущего и создан на его осно- 
ве, но он снабжен рядом дополнительных приспособлений, позво- 
ляющих фиксировать взаимно пересекающиеся прямые и плоско- 
сти, и поэтому пригоден для измерения угловых соотношений. 
Р. Мартин рекомендует конструировать его шире, чем предыду- 
щий штатив, так, чтобы его ширина была не менее 25 см. Одна из 
вертикальных стенок прибора — продольная — не должна дово- 
диться до конца по длине прибора и обычно делается короче на 
5 см с тем, чтобы обеспечить подвижность специального приспо- 
собления, укрепляемого на этом конце. 

Оно состоит из металлической тонкой, но прочной прямой пере- 
кладины, которая закруглена на концах и укреплена с боков на 
подъемных стойках. Перекладина идет точно поперек доски, стой- 
ки могут менять свое положение от перпендикулярного по отно- 
шению к плоскости горизонтальной доски до продольного, парал- 
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Рис. 3. Измерительный штатив Рида и периграф. Измеряется изгиб диафиза бедренной кости 
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лельного ей. В этой позиции они лежат вдоль боковых стенок го- 
ризонтальной доски и выступают за ее задний край. На переклади- 
не неподвижно укреплено металлическое кольцо эллинсоидной 
формы. Когда стойки стоят вертикально, перекладина находится 
под горизонтальной доской, а плоскость укрепленного на ней коль- 
ца параллельна плоскости горизонтальной доски. В том случае, 
когда стойки и перекладина откинуты назад, плоскость кольца пер- 
пендикулярна плоскости горизонтальной доски и параллельна по- 
перечной вертикальной стенке (рис. 4). 

Поперечная стенка также несет на себе аналогичную перекла- 
дину, но уже неподвижно укрепленную на стойках. Обе переклади- 
ны находятся на одинаковой высоте над горизонтальной доской. 
На неподвижной перекладине, находящейся над поперечной стен- 
кой прибора, и на эллипсоидном кольце, укреплены подвижные 
клеммы, между которыми натягиваются нитки. Одна нитка натя- 
тивается между двумя клеммами на кольце — другая между клем- 
мами на неподвижной перекладине и определенной точкой на под- 
вижной перекладине, на которой сама нить закрепляется непод- 
вижно. Перекладина при этом поднята над горизонтальной доской. 
Нитки должны быть туго натянуты, для чего используются ма- 
ленькие гири. Если измеряется, скажем, угол шейки и головки 
бедренной кости с телом бедренной кости, то одна длинная нитка, 
идущая от подвижной перекладины к неподвижной, натягивается 
вдоль тела кости по его продольной оси, вторая короткая, сое- 
диняющая клеммы на кольце, — по оси шейки. Это достигается при 
помощи подвижных клемм. В последнем случае клеммы на кольце 
позволяют менять положение нитки на 360°. Угол между ними, 
соответствующий искомому углу, определяется транспортиром 
(рис. 4). 

Периграф. Синоним — периграф Ветцеля. Этот прибор слу- 
жит для определения высоты какой-либо точки над определенной 
плоскостью. При изучении костей он применяется, в частности, 
для измерения глубины или высоты тела длинных костей и на- 
столько удобен для этой цели, что может заменить большой коорди- 
натный циркуль. 

Прибор состоит из основания, на котором укреплены две стой- 
ки (при известной технической смекалке они могут быть замене- 
ны одной). Одна из этих стоек градуирована и представляет собой 
миллиметровую шкалу. Между стоек укреплена подвижная муфта, 
на которой в свою очередь укреплена изогнутая игла. Игла может 
быть изогнута в виде полукруга или дважды под прямым углом. 
Неподвижное положение муфты внизу соответствует нулевому де- 
лению шкалы. Подъем муфты означает подъем кончика иглы ров- 
но на столько миллиметров, на сколько поднята муфта. Таким об- 
разом, с помощью кончика иглы можно фиксировать положение 
определенных точек или плоскостей по вертикали, а с помощью 
измерительной шкалы — определить расстояние между ними. 
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Рис. 4. Измерительный штатив Рида. Вид сверху. 
Измеряется угол шейки бедренной кости 








Рис. 5. Параллелограф и держатель. 
Измеряется угол скрученности большой берцовой кости 


В качестве примера пользования этим инструментом рассмот- 
рим определение с его помощью изгиба передней поверхности тела 
бедренной кости. Кость кладется на горизонтальную доску измери- 
тельного штатива передней поверхностью вверх таким образом, 
чтобы точки начала и конца изгиба передней поверхности, т. е. наи- 
более глубокие ее точки, находились на одном уровне. Это достига- 
ется при помощи подвижной доски измерительного штатива, кото- 
рая подкладывается под верхний эпифиз бедренной кости. Его в 
разных случаях нужно поднять на неодинаковую высоту, и для 
этого очень удобна подвижная доска штатива в виде треугольника. 
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Поэтому при отсутствии, скажем, координатного циркуля и нали- 
чил, наоборот, периграфа, изготовляя измерительный штатив, нуж- 
но делать к нему подвижную доску в виде треугольника, чтобы об- 
легчить пользование периграфом. Положение наиболее глубоких 
точек на одном уровне определяется периграфом, расстояние между 
ними — на измерительной шкале штатива. После этого при помощи 
того же периграфа определяется уровень наиболее выступающей 
точки на передней поверхности бедренной кости и высота ее над 
плоскостью наиболее глубоких точек. Таким образом, налицо все 
параметры, необходимые для вычисления указателя выпуклости 
передней поверхности бедренной кости. Аналогичным образом по- 
ступают и в других сходных случаях. 

Параллелограф (рис. 5). Параллелограф, как и периграф, 
состоит из основания и двух плотно укрепленных на нем стоек. На 
одной из этих стоек в направлении, перпендикулярном к ней, ук- 
реплены две иглы. Обе они имеют одинаковую длину. Нижняя кре- 
пится твердо, верхняя подвижна. На конце нижней иглы находит- 
ся муфта, в которую перпендикулярно игле и параллельно стойке 
может быть вставлен карандаш, центр которого должен находиться 
точно под концом верхней иглы. Это достигается тем, что обе иглы 
плотно прижимаются ко второй стойке. Все это сложное устрой- 
ство необходимо для того, чтобы иметь возможность фиксировать 
на бумаге положение любой точки в пространстве, т. е., иными 
словами, нанести на бумагу ее проекцию. Процедура заключается 
в следующем. Для примера остановимся на определении угла скру- 
ченности плечевой кости. 

На эпифизах кости так, как это будет рекомендовано при опи- 
сании размера, укрепляются две стальные иглы. Кстати сказать, 
набор последних представляет собой насущную необходимость при 
пользовании параллелографом. После этого кость закрепляется в 
держателе. Последний не нуждается в специальной характеристи- 
ке: можно воспользоваться любым держателем фабричного изго- 
товления для лабораторных целей, можно, наконец, изготовить его 
своими средствами, из двух взаимно пересекающихся планок, одна 
из которых укрепляется на штативе, а на конус другой крепится 
обойма с винтом (в нее вставляется в требуемом положении кость). 
Обойму лучше закреплять так, чтобы она могла поворачиваться 
на 90°. 

Итак, кость закрепляется в держателе в вертикальном положе- 
НИИ. Вертикальное положение кости, что означает вертикальное 
положение продольной ее оси, может быть определено как ви- 
зуально, так и при помощи отвеса. Под держатель закладывается 

на ровную поверхность, на которой он стоит, чистый лист бумаги. 
При помощи параллелографа на этом листе фиксируется положе- 
ние концов обеих игл, укрепленных на эпифизах кости. Затем они 


соединяются прямыми, и угол, образованный этими прямыми, из- 
меряется транспортиром. 
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Здесь имеет смысл сказать несколько слов и о тех параметрах, 
которые не будут больше упоминаться в дальнейшем изложении, 
так как техника их определения одинакова на всех костях. Речь 
идет об определении веса и объема отдельных костей скелета. 
В первую очередь, конечно, при этом имеются в виду крупные кос- 
ти скелета, такие, например, как длинные кости конечностей. Для 
определения веса всех костей пользуются обычными малогабарит- 
ными весами, обеспечивающими точность взвешивания до граммов. 
Нужно, однако, отметить, что, вообще говоря, точное определение 
веса кости, несмотря на кажущуюся простоту, сопряжено с огром- 
ными трудностями. Все зависит от плотности кости и от того, в ка- 
кой мере сохранились в ее составе органическое вещество и вода. 
Это в свою очередь определяется многими факторами, в том числе 
и тем, как долго кость находилась в земле и сколько лет она проле- 
жала в хранилище. Поэтому сравнивать данные по весу отдельных 
костей нужно с большой осторожностью и пользоваться ими крити- 
чески, не забывая об указанных обстоятельствах. 

Что же касается определения объема, то для этой цели пользу- 
ются баками с отметками объема на стенках. При погружении кос- 
ти в такой бак, которое должно производиться очень осторожно, 
поднявшийся уровень воды в баке и его разница с прежним уров- 
нем ответит на вопрос о точной величине объема исследуемой кос- 
ти. Перед погружением в воду она должна быть протерта восьми- 
процентным раствором желатина или покрыта тонким слоем вазе- 
лина. Особое внимание должно быть уделено тому, чтобы желатин 
или вазелин закрывали все мелкие и мельчайшие отверстия на по- 
верхности компакты. Другими словами, нужно следить за тем, 
чтобы объем вытесненной костью воды точно соответствовал ис- 
тинному объему кости, и всячески стремиться к этому, соблюдая 
аккуратность и неторопливость в работе,— только при соблюдении 
этого условия величины объема костей, подверженных при своем 


измерении многим случайным влияниям, получаются достаточно 
точными. 
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Гл РЕТЬьЬ Я 


Определение возраста и пола 
по костям скелета 


Определение пола и возраста хотя и представляет 
собою две самостоятельные операции, но в то же время тесно свя- 
зано с общей оценкой скелета человека, которая должна пред- 
шествовать любому остеометрическому исследованию. Обе эти опе- 
рации не могут быть разделены и практически, так как темпы 
возрастной изменчивости в скелете неодинаковы у мужчин и жен- 
щин, а разница между полами, пожалуй, даже заметнее в воз- 
растной изменчивости скелета, чем в возрастных изменениях 
черепных костей и зубной системы. Таким образом, если по 
возрастным периодам до полового созревания половые определе- 
ния можно не принимать во внимание из-за неопределенности и 
малой значимости половых различий, то на скелетах взрослых 
индивидуумов дефиниция пола и возраста должна идти парал- 
лельно. В связи с этим обстоятельством все необходимые данные 
разбиты на три раздела и фигурируют в дальнейшем изложении 
самостоятельными частями, посвященными определению возраста 
до взрослого состояния, определению возраста во взрослом состоя- 
нии и определению пола. 

Для того чтобы не возвращаться к этому вопросу в дальней- 
шем, тут же отмечу то же, что было написано о черепе ': ни один 
из существующих критериев в определении пола и возраста на 
скелете не может считаться бесспорным и не дает стопроцентной 
информации. Поэтому основное требование половой ‘и возрастной 
дефиниции — комплексное использование всех существующих 
критериев. Пол и возраст должны определяться на основании сум- 
мы данных, а не единичных показателей. 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ДО ВЗРОСЛОГО СОСТОЯНИЯ 


Попытки разработать достаточно тонкие приемы по- 
ловой диагностики на скелетах неполовозрелых индивидуумов 
были предприняты многими авторами. Однако их нельзя считать 


`В. П. Алексеев, Г. Ф. Дебец. Краниометрия. Методика антрополо- 
гических исследований. М., 1964. 
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сколько-нибудь успешными, особенно в применении к целям 
практического определения. Так, например, имеются указания на 
разный темп возрастных изменений отношения длины ‚лобковой 
кости к длине седалищной кости у мальчиков и девочек ^, на раз- 


Диафизы 
Лоявление 







Энед 


12-2 мес 


2-9 мес 


1//2-3 мес 
1/2-2 мес 


11/2 -Змеё 


12-9 мес 
11/2 -4мее 


Рис. 6. Прорисовка рентгенограммы 

скелета новорожденного. В месяцах 

указаны сроки появления диафизов 

на протяжении внутриутробного пе- 
риода 


2 Т.. МазВЪиги. Зех а1егепсез ш В 
РВуз, Ап горо]ову» (пе\’ зеез), о]. 6, 1948 
Вы м и охлин. Рентгеноостеология 


ные сроки окостенения костей 
кисти3, на разную форму боль- 
шой седалищной вырезки и раз- 
ный характер сочлененных по- 
верхностей крестцовой и подв- 
здошных костей и т. д.* Но все 
эти данные говорят в то же 
время о малом масштабе раз- 
личий, почему их и можно ос- 
тавлять без внимания, особенно 
в тех случаях, когда исследова- 
ние не преследует никаких спе- 
циальных целей. 

В литературе существует 
значительное количество иссле- 
дований, посвященных опреде- 
лению возраста плодов по раз- 
мерам костей скелета. В каче- 
стве примера можно указать на 
работы Н. М. Романовой? и 
С. Смита 6. Разработанную ими 
методику и соответствующие 
метрические данные можно най- 
ти в книге В. И. Пашковой'. 
Но В палеоантропологических и 
остеологических исследовани- 
ях эта методика не имеет боль- 
шого практического значения, 
так как кости плодов сохраня- 
ются и в земле при раскопках, 
и в музейных коллекциях чрез- 
вычаино редко. Поэтому палео- 
антропологу и  антропологу, 


уе Бопе. «Аш. Тоигпа! оЁ 


й 


и рентгеноантропология, и: 


а 7. Тшгте, С. \УуБаги. Аззезтепть оЁ асе 1 
“4 . ’ 3 1 3 
фите атаал Бопез. «ВтзВ Мей!са1 Тойгпа]», х 5063. ты в. 


Н. М. Романова. Об определении 
плода по скелетированным костям. Сб 


Утробного возраста ч 
> р еловеческого 


а ый 36. ак ыы За В 


о КР 


и ий 


спертизы и криминалиотиниь, а" росы судебномедицинской эк- 
5. Зш1ё В. Еогепяе тесте. Гоп4оп, 1945, 
7 В. И. Пашкова. Очерки судебномедицинской остеологии. М., 4963 
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изучающему какую-либо современную серию скелетов, практиче- 
ски приходится иметь дело только с материалом, имеющим более 
поздний биологический возраст, и определять возраст, начиная 
с рождения. К этому мы и переходим. Данные многочисленных ис- 
следований в этой области были удачно суммированы в работах 
Б. А. Никитюка ° и В. И. Пашковой?. Поэтому они широко ис- 
пользованы в дальнейшем изложении. В них же можно найти 
и подробную библиографию. 

Возраст до 1 года. Состояние окостенения скелета к мо- 
менту рождения можно представить себе на основании рентгено- 
граммы новорожденного (рис. 6). На протяжении первого года 
жизни появляются новые точки окостенения — в локтевой, луче- 
вой, головчатой, крючковидной, бедренной, большой берцовой, 
малой берцовой, кубовидной костях и грудине. Порядок их окосте- 
нения следующий: 


Кубовидная кость -....... 

Проксимальный эпифиз болышой бер- 
ОБОИ В... 

Дистальный эпифиз большой берцовой 
кости в 

Головчатая кость > и 

Крючковидная кость . . . 


месяца 


Проксимальный эпифиз бедренной 

ее о ско А И месяцев 
Головка плечевой кости... ... 10—12 » 
Головчатое возвышение плечевой 

кости . . 10—12 ›(или 


Дистальный эпифиз малой берцовой позже) 
пон 5 ОЕ ИВ 10—12 месяцев 
Грудина (ядра окостенения в рукоятке 

‚приобретают форму, приближающую- 

сео взрослой» ни. №. м... 10—12 » 
Латеральная клиновидная кость. . . 10—12 » 


Помимо перечисленных «качественных» признаков, отражаю- 
щих биологический возраст на протяжении первого года жизни, 
для его определения можно пользоваться и количественными 
признаками, т. е. размерами отдельных костей. Такие данные име- 
ются для длинных костей конечностей и ключицы (табл. 1 и 2). 
Первая из них составлена по данным Л. А. Дмитриенко ® и 


8 Б. А. Никитюк. Определение возраста человека по скелету и зубам. 
«Вопросы антропологии», 1960, вып. 3 

3 В. И. Пашкова. Очерки судебномедицинской остеологии. 

ЮЛ. А. Дмитриенко. Рентгенограмма нижних конечностей как 
основа определения возраста грудных детей от 10 дней до 1 года. «ХТ науч- 


ная студенческая конференция Воронежского медицинского ин-та (те 
докладов)». Воронеж, 1952. т дик (тезисы 
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Возраст 





Размеры длинных костей нижн 






Бедренная кость 


Наибольшая длина 


Ме ш(м)мы |Мах 





Новорожденные| 73-Е1,5 
|1 месяц . 831,5 
2 месяца 90-1, 1 
3 у 92--1,5 
4 | 97-2,6 
5 месяцев „| 1051,8 
6 » | 98-2,3 
Й » .| 1084,0 
8—12 » .| 109--1,5 
Новорожденные| 75--2,0 
1 месяц. 791,5 
2 месяца 87--1,6 
а‘ | 963,0 
4 у . (| 9641,5 
5 месяцев 95-1,5 
6 у .| 1113,0 
ы .| 106--2,4 
1» .| 1153,0 





их конечностей у детей первого года жизни (в 


Большая берцовая 















































Таблица 1 


мм) 


Малая берцовая 
кость 





Наибольшая длина 


М = т (М)|мМт| Мах 


46 
55 
60 


67 
83 





кость 
АеаНЕ Е ВЯ ЕЕы, СЕНЕ |1 В 
РЕЗЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕНЕЕЕ М 2 РЕ Наибольшая длина 
ЗЕЕ я ан ноя ЕН З Чая НЯ ЕНЕ сх 
ЕАОко ЕНоко ЕоовЁ Нбобч ЕЯ Н=Е 
ЕЕ ЕЕ ЕЕ Е 
НЕБО ВЕНОЯЯ 
м м М м М М М ш(м)|Мт [Мах 
56 | 83 3,5 5,8 5) 5,9 |12,7| 10,8] 62-1,5 | 46 76 | 58-1,5 
61 |97 2: ны — == — |: | 74-50,4 |494] 82 | 68563 
82 | 101 —- — — — — | — | 80-1,3 | 67, 85 | 75-Е1,1 
82 | 100 — —- — — — | — | 7951,3 | 67 92 | 75-1,4 
87 | 110 4,0 6,0 4,0 6,0 |16,0| 15,0] 822,8 74 | 100 793,2 
95 | 118 — — — — — | — | 8951,2 | 82 | 99 86--1,3 
85 |108| — — — — — | — | 852,5 71| 100| 802,7 
89 | 125 — — — — — | — | 88-3,3 | 70 | 102 | 853,7 
97 | 120 8,0 17,0 6,0 10,0 19,01 17,0] 94-Е1,3 | 88 [99 87-1,4 
] 
48 |76 9.5 5,8 5 5.9 112.71 10.8 631,6} 48 |76 | 60-Е1,5 
50 [88 | — — — о = [1 66--1.7, |150. | 38153-15 
в, = = - _ | 7441,4 | 59 |80 | 711,5 
РВ” |3. = ая = — — | -—- | 80--2,0 | 61 |93 | 76--2,0 
68 | 98 4,0 6,0 4,0 6,0 16,0] 15,0] 781,7 | 68 |98 | 741,7 
70 |98 | — — — — |—| —| 8242,6 | 70 |98 | 78--2,2 
2 и — — - — | 94--2,0 | 85 |110| 89--2,6 
Ен = = — — | — [92426 | 77 |102 
Иа 30 | 17.0 ВО 100. [19.0] 17.0 ЕЕ 73 |114 о 71 


Еее ЗЕ р > } 











65 | 


73 
80 
85 
90 
100 
95 
94 


75 | 98 


112 


Таблица 2 


Наибольшая длина ключицы у детей и взроелых 
(в мм) 


Возраст © 





1,5--7 месяцев — 44—57 
51—59 52—54 
53—67 48—73 
56—69 62—70 
55-82 61-64 
69—84 75—83 
71—80 80--82 
84—88 76—84 
90—93 91—95 
ето 99—112 92—100 
13—18 100—144 116—134 


19—21 год 150—161 28 


Взрослые (24 года — 
56 лет) 143--160 126—142 








У. А. Аринова М, вторая — по данным Н. С. Механика 12 и вклю- 


чает его измерения ключиц разных возрастных груни вплоть до 
взрослого состояния. Таким образом, к данным этой таблицы мы 
будем возвращаться и в дальнейшем. - 

При пользовании этими таблицами совпадение эмпирических 
данных с табличными не будет полным. В исключительных слу- 
чаях измеряемые кости детей соответствующего биологического 
возраста будут выходить за пределы колебаний минимальных и 
максимальных величин, характерных для данного возраста. В этих 
случаях нужно выбирать величину возраста, соответствующую 
наибольшему числу совпадений эмпирических данных с таблич- 
ными. Эта рекомендация справедлива и в последующем при поль- 
зовании таблицами, отражающими изменения размеров в более 
поздних возрастах. 

Возраст от 4 года до 4 лет. На протяжении этих лет 
происходит интенсивное нарастание размеров тела, которое нахо- 
дит себе отражение, естественно, и в росте скелета. Но соответст- 
вующие данные, которыми можно было бы это иллюстрировать, 
а тем более на основании которых можно было бы установить для 
увеличения размеров отдельных костей определенные стандарты, 
в литературе отсутствуют. Поэтому при определении возраста в 


и У. А. Арипов. Развитие шейки бедренной кости у человека. «Науч- 
ные труды Самаркандского медицинского ин-та», т. ХУ. Самарканд, 1957. 

12 Н. С. Механик. Данные о возрастной анатомии ключицы. «Тр. Во- 
енно-морской медицинской академии», т. 1, вып. 2. Л., 1948. 
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4 | 24,240,4 | 26,3-50,4 
5 | 37,0-50,6 | 40,8-50,5 
0,5 | 35,4-50,6 | 38,7-Е0,6 
3 | 31,140,5 | 33,350,5 
4 | 28,5-50,4 | 30,9--0,5 






16,8-Е0,3 | 16,7-50,4 | 17,85=0,3 
22,3-50,3 | 22,1-50,3 | 23,4-0,3 
25,2-0,3 | 24,8-0,3 | 26,4-0,3 


15,7-Е0,3 
20,7-0,3 












Ш»ь » 4 23,3-Е0,3 
У» » и. 22,0-0,3 | 23,6-Е0,3 | 23,2-1,3 | 24,9-0,3 
у» т 17,4-50,2 | 18,3-50,3 | 17,8-50,3 | 19,5-50,3 








1,3-0,2 | 12,6-50,3 | 12,5-0,3 | 13,3-0,1 
14,3-50,2 | 14,3-50,3 | 15,70,2 15,2-Е0,3 | 16,5-50,3 





И средняя фаланга 
ш » » 







ТУ » у 13,5-0,2 | 13,5-0,2 | 14,9-50,3 14,5-0,3 | 15,7-50,3 
У » » 9,1-Е0,2| 8,8-0,2 9,8-0,3 | 9,6-0,3 | 10,8-50,2 

Т дистальная » 11,6-0,1| 11,3-0,2 12,4--0,1 | 12,1-50,2 | 13,0--0,1 
И » » 8,0--0,2| 8,1-0,2 9,1-0,2 | 9,0-0,2 | 9,7-0,1 





8,6--0,2| 8,9-0,2 10,0--0,2 | 9,7-0,2 | 10,2-50,2 
9,2-0,2 9,0-0,2 10,4--0,2 9,9-0,2 | 10,8-0,2 
7,5--0,2| 7,1-0,2 8,4-0,2 | 8,4-0,2 | 9,2-0,1 




















указанных возрастных пределах приходится пользоваться только 
сведениями об окостенении отдельных костей. 

На протяжении второго года жизни наступает синостоз дужек 
У второго шейного позвонка, закладываются добавочные точки 
окостенения в дистальных эпифизах ПШ—У пястных костей и 
проксимальных эпифизах фаланг пальцев руки, становятся замет- 
ной яремная вырезка рукоятки грудины и сочлененные поверхно- 
сти с ребрами в Г сегменте. Окостенение фаланг пальцев руки 
наступает в определенном порядке: первыми окостеневают эпи- 
физы дистальных фаланг (чаще всего), затем точки окостенения 
закладываются в проксимальных средних фалангах. Этот процесс 
падает на 18—24 месяца и, следовательно, окостенение эпифизов 
фаланг пальцев свидетельствует о том, что биологический возраст 
определяемого объекта — вторая половина второго года. 

На протяжении третьего года жизни осуществляется частич- 
ное слияние сегментов грудины, появляются точки окостенения в 
медиальной и промежуточной клиновидных костях (в медиальной 
обычно несколько: раньше, чем в промежуточной, в которои точка 
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Таблицао 


сте от 4 до 9 лет (в мм) 





в возра 


® 





9,6-0,5 |31,7-Е0,4 | 32,2-0,4 

4 | 8,6-0,3 | 28,7-Е0,3 30,8-0,4 } 
Я ИИ, 43,2-0,4 | 47,1-0,5 45,7--0,5 | 48,9--0,7 ме 
39, 9-0,6 41,84-0,4 | 41,1-50,4 44,6-50,5 | 43,6-0,6 45,9--0,6 | 45,6-Е0, 





.35,0-Е0,5- 36,3--0,4 36,6-0,4 | 38,7--0,4 38,2--0,6 39,7--0,5 40,0-0,5 


32,3-0,5 33,30,4 33,5-0,4 | 35,6--0,4 35,3-0,5 36,3--0,4 36,5--0,5 


18,540,3 | 19,3-0,3 | 18,7-50,2 | 20,0550,3 19,6-50,3 |20,7-50,3 | 20,2-20,4 
94'0-50,4 | 25,640,3 | 25,530,2 | 26,5+0,3 | 26,8-Е0,3 27,4-0,3 | 27,4-0,3 
97'4450,4 | 28,640,3.| 28,4-Е0,3 | 30,0-0,3 | 29,5+0,3 1,0-0,3 | 30,8=50,4 
95.7-50,4 | 6,9-0,3 | 26,7-Е0,3 | 28,2-50,3 | 27,7-50,3 | 28,4-50,4 28,4-Е0,3 
19.84-0,3 | 20,84-0,2 | 2,7-0,2 | 22,1-0,4 | 21,50, 22,3-Е0,4 22,2-0,3 
1420.2 | 14,3-0,2 | 14,5-Е0,2 | 15,6-50,3 | 15,1-50,3 | 15,2-50,3 | 15,740,2 


7,2-0,3 | 17,7-50,2 | 17,9-0,2 | 18,8-Е0,2 18,6-50,2 | 19,0-50,3 | 19,0-50,2 


16.20,3 | 16,9-50,2 | 16,9-50,2 | 17,740,3 | 17,7=50,2 | 18,3-50,3 | 18,1-50,2 
11.0-+0.3 | 1,2-0,2 | 1,3-0,2 | 12,2--0,3 | 12,0-50,2 | 12,6-50,3 | 12,4-50,3 
13.5450,2 | 13,940,2 | 13,9-0,2 | 14,550,2 | 15,2-50,2 | 15,2-50,2 | 15,0-50,2 
10,2-Е0,1 | 10,2-Е0,1 | 10,6-50,1 | 1,0-0,2 | 11,5-50,2 | 11,4-50,2 | 11,3-50,2 
10,8-0,2 | 1,1-0,1 | Ш,З40,1 | 1,9-0,2 | 12,2-50,1 | 12,3-50,2 | 1,7-0,2 
1,0-0,1 | 11,3-50,1 | 11,4-50,1 | 12,30,2 | 12,4-60,2 |12,5-50,1| 12,0-Е0,2 
9,6-0,1 | 10,0--0,1 | 10,0-Е0,1 | 10,740,2 | 11,040,2 |11,1-50,2 | 10,8--0,2 




















окостенения закладывается иногда и в начале четвертого года), 
в проксимальном эпифизе | плюсневой кости (около трех лет) и 
в дистальных эпифизах П—У плюсневых костей (около трех 
лет), в большом бугорке проксимального эпифиза плечевой кости. 
В это же время окостеневают проксимальный эпифиз Г пястной, 
трехгранная и полулунная кости. Иногда окостенение трехгран- 
ной и полулунной костей задерживается до четвертого года. На 
протяжении третьего года начинают закладываться также точки 
окостенения в надколенной чашке и эпифизах фаланг пальцев 
° стопы. Часто окостенение эпифизов продолжается и на протяже- 
НИИ четвертого года жизни. 
| На протяжении четвертого тода четко оформляется яремная 
ори грудины и закладываются ядра окостенения в 
ке ре отростке второго шейного позвонка. Одновременно с 
а ы те синостоз пужки с телом и основанием зубовидного 
м". ыы. этих признаков, можно назвать еще несколько — 
и, м ек шейных, трудных и верхних поясничных позвон- 
ение точек окостенения в | копчиковом позвонке, малом 
к Остеометрия 
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Длина фаланг и пястных костей киети 























4 года 5 лет 6 лет 
ке — — 
Название костей я ‚о в о а 
Т пястная 22,1--0,4| 22,8--0,3 | 23,8-50,4 24,2--0,4 26,3--0,4 
п у 34,9--0,4 | 34,6-Е0,4 | 37,3--0,5 37,0--0,6 | 40,8--0,5 
ш » 32,3--0,4 | 32,7-Е0,5 35,2--0,5 | 35,4-0,6 | 38,7--0,6 
ТУ у 28,3--0,4 28,8--0,3 | 30,5--0,3 31,1-Е0,5 | 33,3--0,5 
У » м. 26,1--0,4| 26,3--0,3 | 28,1-0,4 28,5-0,4 | 30,9--0,5 
1 проксимальная 

фаланга 15,6-50,2| 15,7--0,3 | 16,8=0,3 | 16,7=0,4 | 17,8-0,3 

П то же 21,2--0,3| 20,7=0,3 | 22,3-0,3 | 22,1-0,3 | 23,4-50,3 
Шо» » 24,2--0,3| 23,3-0,3 | 25,2--0,3 | 24,8=0,3 | 26,4-Е0,3 
У» »› 22,4--0,3| 22,0-0,3 | 23,6-0,3 | 23,2-Е1,3 | 24,9-50,3 
У› » .. | 17,3550,2| 17,4-50,2 | 18,3-50,3 | 17,8-Е0,3 | 19,5-=0,3 
П средняя фаланга |11,5-50,2| 11,3-0,2 | 12,6-50,3 | 12,5-0,3 | 13,3-0,1 
Ш » » 14,3-0,2 | 14,3-50,3 | 15,7-50,2 | 15,2-50,3 | 16,5-20,3 
ТУ » у 13,5-0,2| 13,5-Е0,2 | 14,9--0,3 | 14,5-0,3 | 15,7-+0,3 
№ у » 9,1-0,2 | 8,8-0,2 | 9,8-0,3 | 9,6-0,3 | 10,8-0,2 
Т дистальная » 11,6--0,1| 11,3-50,2 | 12,4-50,1 | 12,1-50,2 | 13,0-50,1 
и.» » 8,0-0,2| 8,1-0,2 | 9,1-0,2 | 9,040,2 | 9,7-0,1 
ИТ й » 8,6--0,2| 8,9-0,2 10,0--0,2 9,7-0,2 | 10,2-0,2 
У › из 9,2-0,2| 9,0-0,2 | 10,44-0,2 | 9,940,2 | 10,8-50,2 
У › 7,5-50,2| 7,140,2 | 8,440,2 | 8,440,2 | 9,240,1 


указанных возрастных пределах приходится пользоваться только 
сведениями об окостенении отдельных костей. 


На протяжении второго года жизни наступает синостоз дужек 


У второго шейного позвонка, закладываются добавочные точки 
окостенения в дистальных эпифизах П—\У пястных костей и 
проксимальных эпифизах фаланг пальцев руки, становятся замет- 
ной яремная вырезка рукоятки грудины и сочлененные поверхно- 
<ти с ребрами в ТГ сегменте. Окостенение фаланг пальцев руки 
наступает в определенном порядке: первыми окостеневают эпи- 
физы дистальных фаланг (чаще всего), затем точки окостенения 
закладываются в проксимальных средних фалангах. Этот процесс 
падает на 18—24 месяца и, следовательно, окостенение эпифизов 
фаланг пальцев свидетельствует о том, что биологический возраст 
определяемого объекта — вторая половина второго года. 

На протяжении третьего года жизни осуществляется частич- 
ное слияние сегментов грудины, появляются точки окостенения в 
медиальной и промежуточной клиновидных костях (в медиальной 
обычно несколько раньше, чем в промежуточной, в которой точка 
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Таблица 3 
в возрасте от 4 до 9 лет (в мм) 


6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 





о © ® © ® {е 


6$) 





28,1--0,4 | 28,6-50,3 | 28,7-50,3 | 30,8-0,4 | 29,6-0,5 |31,7-50,4 | 32, 
42,2-0,6 | 44,24-0,4 | 43,250,4 | 47,1-50,5 | 45,740,5 | 48,940,7 | 47, 
39,9-0,6 | 41,840,4 | 41,1-4-0,4 | 44,6-50,5 | 43,64-0,6 |45,9--0,6 45, 
35,0-Е0,5.| 36,34-0,4 | 36,6--0,4 | 38,740,4 | 38,210,6 |39,7-50,5 | 40,0 
32,3--0,5 | 33,34-0,4 | 33,5-Е0,4 | 35,640,4 | 35,34-0,5 


© 5 
Е 5 
эе>е 
лялмаяьы 


сл 
ЕН | 
>> 








` 
© 
[9 

| 

ГТ 
> 
> 
© 
(22) 


| 


18,5-Е0,3 | 19,3-50,3 | 18,7-0,2 | 20,0-0,3 | 19,6-50,3 |20,7-0,3 |2 
24,0-50,4 | 25,6--0,3 | 25,5-Е0,2 | 26,5-0,3 | 26,8-0,3 |27,4-0,3 | 2 
27,4--0,4 | 28,6--0,3.| 28,4-Е0,3 | 30,0-50,3 | 29,5--0,3 |31,0-50,3 | 30, 
5,7-0,4 | 26,94-0,3 | 26,7-0,3 | 28,2-50,3 | 27,7-Е0,3 |28,4--0,4 | 28,4-Ео, 
19,8-0,3 | 20,8-0,2 | 20,7-Е0,2 | 22,1-0,4 | 21,5-Е0,3 |22,3--0,4 | 22,2-Р0, 
14,2-0,2 | 14,3-Е0,2 | 14,5-50,2 | 15,6-Е0,3 | 15,1-50,3 |15,2--0,3 | 15,7-50,2 
17,2-0,3 | 17,7-50,2 | 17,9-0,2 | 18,8-50,2 | 18,6-0,2 | 19,0--0,3 | 19,0--0,2 
16,2-50,3 | 16,9-50,2 | 16,9-Е0,2 | 17,7-50,3 | 17,7-50,2 | 18,3-50,3| 18,1-50,2 
1,0-0,3 | 11,2-50,2 | 11,3-50,2 | 12,2-0,3 | 12,0-50,2 | 12,6--0,3| 12,4+-0,3 
13,5-0,2 | 13,9-Е0,2.| 13,9-50,2 | 14,5--0,2 | 15,2--0,2 |15,2--0,2 | 15,0--0,2 
10,2-50,1 | 10,2-50,1 | 10,6--0,1 | 11,0-Е0,2 | 11,5-Е0,2 |11,4-0,2 | 11,3--0,2 
10,8--0,2 | 1,1-0,1 | 11,3-0,1 | 11,9--0,2 | 12,2--0,1 | 12,3--0,2 | 11,7-50,2 
11,0--0,1 | 1,3-0,1 | 1,4-0,1 | 12,3-50,2 | 12,4-50,2 |12,5-50,1| 12,0--0,2 
9,6-0,1 | 10,0--0,1 | 10,0-50,1 | 10,70,2 | 11,0-50,2 | 11,1-50,2 | 10,8-0,2 



































окостенения закладывается иногда и в начале четвертого года), 
в проксимальном эпифизе | плюсневой кости (около трех лет) и 
В дистальных эпифизах П—\У плюсневых костей (около трех 
лет), в большом бугорке проксимального эпифиза плечевой кости. 
В это же время окостеневают проксимальный эпифиз 1 пястной, 
трехгранная и полулунная кости. Иногда окостенение трехгран- 
ной и полулунной костей задерживается до четвертого года. На 
протяжении третьего года начинают закладываться также точки 
окостенения в надколенной чашке и эпифизах фаланг пальцев 
` стопы. Часто окостенение эпифизов продолжается и на протяже- 
нии четвертого года жизни. 

На протяжении четвертого тода четко оформляется яремная 
`вырезка рукоятки грудины и закладываются ядра окостенения в 
. зубовидном отростке второго шейного позвонка. Одновременно с 

Этим наступает синостоз дужки с телом и основанием зубовидного 
отростка. Кроме этих признаков, можно назвать еще несколько — 
синостоз дужек шейных, грудных и верхних поясничных позвон- 
Ков, появление точек окостенения в 1 копчиковом позвонке, малом 





; 3 Остеометрия 
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таослица 4 










те от 10 до 15 лет (в мм) 





в возрас 















о Гея ® © Го. 





| 0--0,5 |42,1+0,5 | 40,9-50,4 
840,5 | 38,8--0,4 | 38,3-Е0,6 | 40,0-Е0,5 | 42,1--0,5 | 40,9-Е0, 
| ат о 57,8-0,5 | 57,6--0,8 | 59,1-Е0,5 | 61,8-50,7 | 63,340,6 






34,3-0,4 | 34,7-50,3 | 35,14-0,4 
51,8-50,7 | 51,240,4 | 52,9-50,5 
49,8-0,6 | 49,540,4 | 51,0--0,6 
43,340,5 | 43,850,4 | 44,9--0,5 
38,9--0,5 | 39,840,5 | 40,8-0,4 | 41,20,5 


22,3-0,3 
21,4-Е0,3 | 21,9-50,2 | 2,1-0,3 | 22,350, 
28,7--0,4 | 28,6-50,4 | 29,6-50,3 | 29,8-Е0,4 





7,0-0,5 | 59,34-0,7 | 59,0450,6 
54.74-0)7 | 55,740,5 | 55,64-0,8 | 57, 

4 о 49,4--0,5 | 48,8--0,7 | 50,7--0,6 |52,7-450,7| 52,44-0,5 
ме 47,64-0,4 |48,740,5| 49,040,5 










43,040,5 | 44,5--0,6 | 45,6--0,4 | 45,3--0,6 


23,2-Е0,3 | 24,7-0,5 | 24,8--0,3 | 24,8-0,4 | 25,8-Е0,3 |27,4-Е0,3! 27,7+0,3 
31.0404 | 32.1-50,5 | 32.8-+0,4 | 31,8-0,6 | 34,0-Е0,4 |35,50,4 | 35,5-50,4 
34. 74-0.4 36,3-Е0,6 | 37,1-0,4 | 35,6--0,5 | 38,2-0,4 | 39,5-0,4 | 39,6=0,4 












в ве. 
проксимальная 
фаланга .: 








‚ко, 4| 37,2- 0,3 

Я 4 | 32,50,4 | 33,2-50,4 | 33,4-50,4 32'640'4 | 34.6-50.6 | 34,840,4 | 33.7405 | 35,640,4 |37,4-50,4| 37,240, 

| о рр во то 31,3350,4 | 31,630,41 | о 26,9+0,4 | 26,9-Е0,3 | 26,640,3 | 27,840,4 |29,440.3| 29,640,3 

а 2: |28,940,3 | 23,4450,3 | 24,1450,3 | 24,340,3 | 24,640,3 | 17,440,3 | 18,5-50,4 | 18,640,3 | 18,04-0,3 | 19,6-50,3 | 19,9-0,3 | 20,1-0,3 
« « 6 ы 5 5 В 



















П средняя фаланг |15,9-Е0,3 | 16,2-50,2 | 16,440,3 | 17,1-0,2 | 17,140, О 
































а па 20,7-Е0,3 | 21,70,4 | 21,9--0,3 | 22,1-0,4 | 23,0-0,3 | 23,9--0,3| 24,0-Е0,3 
Ш &« ‹ о та 19.340.3 | 20,040,3 | 20,24-0,3 оо те а оо оо И 
г ‹ 126103] 1274033 | 13.440.2 | 13'740.3 | 14.2402 о шения волов | шее вы оо 
У « ‹ [16581502 157403 16.702 | 16.2402 | 17,3502 ео о | | оо 
Пиоеления ‹ 1,8-0,2 | 12. 140,1 | 12,3450, | 12,8-50,2 | 13,1450,2 р 
Е. . ‹ [125402 640.1 | 18.040.2 | 13.4402 13,70.2 о. 
м « « |12940,2| 13,040. | 13,64-0,2 | 13,750,2 30.2 а [а 
Ра ‹ [1.24021 ,610,2 | 1.9.Е0,2 | 12,04-0,2 | 12,640, 


ной кости, внутреннем мыщелке плечевой кости. К этому же воз- 
растному периоду относится появление первых точек окостенения 
в мечевидном отростке грудины, окостенение которого затем про- 


бугорке проксимального эпифиза плечевой кости, большом вертеле 
бедренной кости, окостенение проксимального эпифиза малой бер- 


цовой кости. Е 

Возраст от 4 до 9 лет. Начиная с четырех лет можно 
опять воспользоваться измерительными характеристиками для 
определения возраста. Речь идет об очень полных данных о раз- 
мерах фаланг и пястных костей кисти в разные возрастные перио- 
ДЫ и 0б изменениях их по годам (табл. 3). Эти данные собраны и 
опубликованы Д. Г. Рохлиным и 9. Е. Левенталем !3. Они разрабо- 
таны отдельно для мальчиков и девочек, но для сопоставления с 
ними палеоантропологических данных можно использовать сред- 
нюю величину, тем более, что половые колебания очень невелики. 

Наряду с ростом скелета в эти годы продолжается интенсив- 
ный процесс окостенения. На пятом — шестом годах появляются 
точки окостенения в ладьъевидной кости, трапеции и трапецоид- 
Ева А 


ных Ко- 
Е Ро стин, 9. В. Левонт аль. Размеры фаланг и пястных в: 
отей в возрасте от 4 до 24 года. В кн: Д. Г. Рохлин. Рентгеноостеолог 

и рентгеноантропология, т. 41. `Л— М., 1936. 


ВА 


ООО 


должается до взрослого состояния. Бугорок на головке ребра на 
всех ребрах, за исключением двух последних пар, также образу- 
ется в это время. С этими новообразованиями совпадает наступле- 
ние синостоза головки и большого бугра плечевой кости. 

а протяжении седьмого года закладываются точки окостене- 
ния в краевом валике верхней и нижней поверхности тел позвон- 
ков шейной, грудной и поясничной областей. Часто в это же время 
возникают точки окостенения во П-—ТУ крестцовых позвонках 
(иногда они появляются на восьмом и даже на девятом году). Это 
сопровождается синостозом дужек с телом по всем 

сключение составляют крестцовые позвонки, у которых этот 
синостоз наступает на один-два года позже. Наконец, в ряде слу- 
чаев на седьмом году закладывается точка окостенения для бугра 


пяточной кости (чаще, однако, это происходит на восьмом или 
девятом году) 
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Длина фаланг и пястных костей 
































10 лет 11 лет 12 т 
у костей в о ь о Е 
Т чястная 32,3-0,5 | 33,0-Е0,5 | 34,3--0,4 | 34,7--0,3 35,1--0,4 
п « 49,4--0,7| 49,8--0,7 | 51,8-0,7 51,2--0,4 52,9--0,5 
Ш « 47,3-Е0,7 | 48,0--0,7 49,8--0,6 | 49,5--0,4 51,0--0,6 
У « 41,1--0,7| 42,3--0,7 43,3--0,5 | 43,8--0,4 44,9--0,5 
У « о 37,4--0,5 38,9--0,5 39,8--0,5 40,8--0,4 41,2--0,5 
Г проксимальная 
фаланга 21,3=0,3| 21,4-0,3 | 21,9-Е0,2 | 22,1-0,3 | 22,3-0,3 
П то же 27,4--0,4| 28,7-Е0,4 | 28,6-0,4 | 29,6-0,3 | 29,8-+0,4 
И «< 31,0-=0,4| 31,9-Е0,4 | 32,5-0,4 | 33,2-=0,4 | 33,4-50,4 
ПУ < «‹ 29,2--0,4| 29,8-Е0,4 | 30,7--0,3 | 31,3-0,4 | 31,6--0,4 
У «<. 4% .. .|22,9-50,3| 23,4-0,3 | 24,1-0,3 | 24,3-Е0,3 | 24,6--0,3 
П средняя фаланга | 15,9--0,3| 16,2-50,2 | 16,4--0,3 | 17,1=0,2 | 17,1-0,3 
Ш « « 19,6--0,3| 20,2-50,3 | 20,1-Е0,3 | 20,9-0,3 | 21,3-0,3 
ТУ « « 18,8--0,3| 18,9-Е0,3 | 19,3--0,3 | 20,0-0,3 | 20,2-50,3 
У « « 12,6--0,3| 12,7--0,3 | 13,4--0,2 | 13,7-50,3 | 14,2--0,2 
Т дистальная « 15,8--0,2 | 15,7-0,3 | 16,7-0,2 | 16,2--0,2 17,3-0,2 
и « « 11,8--0,2 | 12,1-50,1 | 12,3-0,2 | 12,8--0,2 13,1-50,2 
И « « 12,5--0,2 | 12,6--0,1 | 13,0--0,2 | 13,4--0,2 13,7-0,2 
ТУ « их 12,94-0,2 | 13,0--0,2 | 13,6--0,2 | 13,7-Е0,2 14,3-50,2 
У « « 11,2--0,2| 11,64-0,2 | 11,9--0,2 | 12,0-0,2 12,64-0,2 





бугорке проксимального эпифиза плечевой кости, большом вертеле 
бедренной кости, окостенение проксимального эпифиза малой бер- 
цовой кости. 

Возраст от 4 до 9 лет. Начиная с четырех лет можно 
опять воспользоваться ‘измерительными характеристиками для 
определения возраста. Речь идет об очень полных данных о раз- 
мерах фаланг и пястных костей кисти в разные возрастные перио- 
ды и об изменениях их по годам (табл. 3). Эти данные собраны и 
опубликованы Д. Г. Рохлиным и 9. Е. Левенталем 13. Они разрабо- 
таны отдельно для мальчиков и девочек, но для сопоставления с 
ними палеоантропологических данных можно использовать сред- 
нюю величину, тем более, что половые колебания очень невелики. 

Наряду © ростом скелета в эти годы продолжается интенсив- 
ный процесс окостенения. На пятом — шестом годах появляются 
точки окостенения в ладьевидной кости, трапеции и трапецоид- 





13 Д. Г. Рохлин, Э. Е. Левенталь. Размеры фаланг и пястных ко- 
стей в возрасте от 4 до 24 года. В кн.: Д. Г. Рохлин. Рентгеноостеология 
и рентгеноантропология, т. 4. Л.—М., 1936. 
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в возрасте от 10 до 15 лет (в мм) 


14 лет 


Таблица 4 


12 лет 13 лет 


15 лет 





о [а 


36,8--0,5 | 37,8-0,5 
54,8--0,7 | 57,0--0,8 
5,1-0,6 | 54,740,7 
46,84-0,7 | 48,1-0,8 
43,04-0,5 | 44,5--0,6 


23,2-0,3 | 24,7-450,5 
31,0-0,4 | 32,1-Е0,5 
34,7-0,4 | 36,3-50,6 
32,6-+0,4 | 34,6-Е0,6 
25,3--0,3 | 26,9-50,4 
17,44-0,3 | 18,5-0,4 
21,6--0,2 | 2,6-0,4 
20,7--0,3 | 21,7-0,4 
14,14-0,3 | 15,20,3 
17,3-50,3 | 18,4-50,3 
13,340,2 | 13,540,2 
13,9-0,2 | 14,4--0,3 
14,240,2 | 15,34-0,3 
12,640,2 | 13,4--0,2 








девятом году). 





©’ 


© 





38,8--0,4 
57,8-0,5 
55,740,5 
49,4-0,5 
45,64-0,4 


24,8-Е0,3 
32,8-Е0,4 
7,1-0,4 
34,8-50,4 
26,9--0,3 
18,6-50,3 
22,9-Е0,3 
21,9-0,3 
15,0-0,3 
18,0--0,3 
14,0402 
14,7--0,2 








15,340,2 
13,44-0,2 


38,3--0,6 
57 ,6--0,8 
55,6--0,8 
48,8--0,7 
45,3--0,6 


24,8--0,4 
31,8-0,6 
35,6-0,5 
33,7-0,5 
26,6--0,3 
18,0--0,3 
22,7--0,4 
22,1--0,4 
15,5--0,3 
18,4--0,3 
13,7--0,2 
14,6--0,2 
15,6--0,2 
13,6--0,2 





40,0--0,5 
59,1-+0,5 
57,040,5 
50,7--0,6 
47,6-0,4 


25,8-0,3 
34,0-Е0,4 
38,2--0,4 
35,6-Е0,4 
27,8-0,4 
19,6--0,3 
23,8-0,3 
23,0-0,3 
15,8-Е0,3 
18,7--0,2 
14,34-0,2 
15,2-0,2 
15,4-0,2 
13,84-0,2 





42,1--0,5 
61,8-0,7 
59,3--0,7 
52,74-0,7 
48,71-0,5 


27,4-0,3 
35,5-Е0,4 
39,5-50,4 
37,4-0, 4 
29,4--0,3 
19,9-Е0,3 
25,0-0,3 
23,9 0,3 
16,7--0,2 
19,80, 2 
14,940, 2 
15,8--0,2 
16,34-0,2 





14,2-50,2 


3* 


40,9--0,4 
63,3--0,6 
59,0--0,6 
52,4-0,5 
49,04-0,5 


(ЕО, 3 
35,5-50,4 
39,6-Е0,4 
37. 250,3 
29,6=0,3 
20,1-=0,3 
25,3-Е0,3 
24,0-0,3 
17,2-50,3 
20,5--0,2 
14,8--0,2 
15,7--0,2 
16,3--0,2 
14,4--0,2 





ной кости, внутреннем мыщелке плечевой кости. К этому же воз- 
растному периоду относится появление первых точек окостенения 
в мечевидном отростке грудины, окостенение которого затем про- 
должается до взрослого состояния. Бугорок на головке ребра на 
всех ребрах, за исключением двух последних пар, также образу- 
ется в это время. С этими новообразованиями совпадает наступле- 
ние синостоза головки и большого бугра плечевой кости. 
На протяжении седьмого года закладываются точки окостене- 
ния в краевом валике верхней и нижней поверхности тел позвон- 
ков шейной, грудной и поясничной областей. Часто в это же время 
возникают точки окостенения во П—ТУ крестцовых позвонках 
(иногда они появляются на восьмом и даже на девятом году). Это 
сопровождается синостозом дужек с телом по всему позвоночнику. 
сключение составляют крестцовые позвонки, у которых этот 
синостоз наступает на один-два года позже. Наконец, в ряде слу- 
чаев на седьмом году закладывается точка окостенения для бугра 
пяточной кости (чаще, однако, это происходит на восьмом или 
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44,2-Е0,4 
65,9-Е0,5 
63,3-0,5 
56,640,5 
52,540,6 









49,64-0,5. 






28,3-0,3 
37,5-0,3 
41,9-0,4 
39,9-=0,3 
31,1-0,3 
21,4-50,3 
26,5-Е0,3 
25,2--0,4 
17,7-50,3 
21,2--0,2 
16,0-0,3 












28,3-50,3 | 26,8-Е0,3 
37,0-50,4 | 36,0-0,4 
‚4 | 41,4-50,5 | 40,0-Е0,3 
`36,9-0,3 | 39,1-0,4 | 37,8-0,3 
29,3+0,3 | 30,6-Е0,3 | 29,8-0,3 
20,6--0,3 | 21,6--0,4 | 20,4-Е0,3 
25,0--0,3 | 26,5-0,4 | 25,4-Е0,3 
23,6--0,3 | 25,1--0,4 | 24,2-0,3 
16,340,3 | 17,2-50,3 | 16,5-Е0,3 
19,0-Е0,2 | 20,9--0,3 | 19,4-50,2 
14,6-Е0,1 | 15,8-0,3 | 14,9-50,2 

















г 


























халллалдхал> 





< 

‹ 15,5450,2 | 16,64-0,2 | 15,6-0,2 | 16,9-50,3 
>: ‹ 16,840,2 | 15,840,2 | 17,140,2 | 16,04-0,2 | 17,2503 
:2 ‹ 14,940,2 | 13,9--0,2 | 15,34-0,3 | 14,24-0,2 | 15,54-0,2 


Восьмой год ознаменован появлением точек окостенения в го- 
ловке локтевой кости. В этом же возрасте иногда появляется 
точка окостенения в локтевом отростке локтевой кости. Но чаще 
всего, правда, она появляется позже: у девочек — на 1—2 года, 

У мальчиков — на 2—3 года. 

На девятом году закладывается точка окостенения в шиловид- 
ном отростке локтевой кости и происходит формирование эпифи- 
зов илюсневых костей и фаланг стопы. 

Возраст от 9 до 15 лет, Для определения биологическо- 
го возраста на протяжении этого возрастного периода на основа- | 
нии размеров костей можно опять воспользоваться данными 
Д. Г. Рохлина и Э. Е. Левенталя о возрастном изменении длины 
фаланг и пястных костей (табл. 4). 

г о С этого возраста могут быть отмечены некото- 
а лы окостенения кисти у мальчиков и девочек, 
Хо бл < ое ььо значительны, чтобы их мож- 

На 40—14-м еФы учитывать в практической работе. 

ы закладываются точки окостенения в наруж- 


18 лет 19 лет 
= 


Таблица 5 


- © в возрасте от 16 лет до 21 года (в мм) 


20 лет 21 год 





о {ей ® © Ф ей * 





45,3-Е0,5 | 42,0--0,5 | 45,5-Е0,5 | 42,4-50,5 |46,5-50,5 | 42,3-50,5 
Е ре 61,340,6 | 66,4-50,6 | 62,4--0,5 | 67,5-50,9 м 
60’3-Е0,5 | 63,9-50,7 | 59,040,6 | 63,2-50,6 | 59,8--0,6 |64,9-50,8 | 59,8-50, 
53.9--0,6 | 56,740,5 | 53,240,6 | 56,54-0,5 53,6-50,5 58,2-50,7 | 53,6-50,4 
50,1450,5 | 53,040,5 | 49,8-Е0,5 | 53,1-50,6 | 50,0-50,5 | 54,3-50,7 | 49,8--0,5 


27,0-0,3 | 29,4-50,5 | 26,60,4 | 28,5-50,4 | 27,1-Е0,3 | 29,9-50,4 26,9-Е0,3 
35,8-50,4 | 38,0-50,5 | 36,1-50,4 | 38,2-Е0,5 | 36,8-50,4 | 39,3-Е0,6 | 36,6-0,3 
39,9-Е0,4 | 42,9-Е0,6 | 40,3-50,4 | 42,8-0,4 | 40,8=0,4 | 44,1-Е0,7 | 40,7-=0,4 
37,7-50,4 | 40,3-50,5 | 37,9-50,4 | 40,3-0,4 | 38,3-50,4 |41,1-Е0,6 | 38,2-0,4 
29,7-50,4 | 32,0-0,4 | 29,8-0,3 | 31,8-0,4 | 30,3-50,3 |33,1-50,5 | 30,2-Е0,3 
21,0-0,3 | 22,3--0,4 | 21,1-50,3 | 22,0-0,3 | 21,8-50,3 |22,8--0,4 | 21,8-0,3 
5,9-0,4 | 27,5-50,4 | 25,80,3 | 27,4--0,3 | 26,2-0,3 |27,8-0,5| 26,2-50,3 
24,5--0,3 | 25,8-Е0,4 | 24,4--0,3 | 25,8--0,4 | 24,803 |26,6--0,4| 24,7-50,3 
17,6--0,4 | 18,1-Е0,4 | 16,8-50,2 | 17,5--0,5 | 17,1-50,3 | 18,3-50,4| 16,9-50,2 
19,5-0,3 | 21,8-0,3 | 19,7-0,2 | 21,6-Е0,2 | 20,2--0,2 |21,7--0,3| 19,8-50,3 
15,1--0,2 | 16,4--0,3 | 15,3-0,2 | 16,7-50,2 | 15,5-50,2 |16,5-0,2| 15,3-50,2 
15,8-50,2 | 17,840,2 | 15,9-0,2 | 17,4--0,1 | 16,5-0,2 | 17,6-0,2| 16,5-50,2 
16,0--0,2 | 17,8--0,3 | 16,3--0,2 | 17,9-0,2 | 16,6-50,2 |18,2-0,2| 16,5-50,2 
14,3--0,2 1 15,9-Е0,3 | 14,3-Е0,2 | 16,0-50,2 | 14,9-50,3 |16,2-50,2| 14,8-50,2 











ном мыщелке и в блоке плечевой кости, а также в тороховидной 
кости. Одновременно с ними появляется вторичная точка окосте- 
нения в малом вертеле бедренной кости, а также наступает сино- 
стоз эпифизов и диафизов дистальных фаланг пальцев. Следует 
иметь в виду, что появление точек окостенения в наружном мы- 
щелке и блоке плечевой кости часто задерживается на 1—2 года. 
12—13-й годы — годы появления центров окостенения в сеса- 
мовидных костях стопы и в одноименной кости пястно-фалангово- 
го сустава 1 пальца кисти. В эти же годы обычно закладываются 
точки окостенения в задне-верхнем крае вертлужной впадины 
подвздошной кости и в области шероховатости на большой берцо- 
вой кости. Вторая добавочная точка окостенения появляется 
В У плюсневой кости. 
в ыы. наступают некоторые синостозы. Так, сино- 
о а и отделы грудины, суставная впадина лопатки, 
шв.“ о нота В та задержи- 
< я но ости (также возможна 
. ы дистальных фаланг кисти, эпи- 
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Длина фаланг и пястных костей 




















16 лет 17 лет 13 жж , 
эй 
Название костей с о м о Г 
Г пястная . . .|43,1-4-0,4| 41,1-Е0,4 | 43,6--0,5 | 41,5--0,4 44,204 
п « .._. .|64,5--0,7| 61,4--0,5 | 63,9--0,8 62,1--0,5 65,9-|-0,5 
Ш « . . . | 62,640,7| 59,240,5 | 62,1--0,6 60,2-|-0,4 63,3--0,5 
ТУ « . . . [155,1450,7| 53,4--0,7 55,6--0,7 | 53,8--0,5 56,6--0,5 
Е « .. .|51,0-50,6| 49,2--0,5 51,7--0,5 49,6--0,5 52,5--0,6 
1 проксимальная 
фаланга . . . | 28,8-50,4| 27,1-Е0,3 | 28,3-Е0,3 | 26,8-0,3 | 28,3-Е0,3 
Птоже . . .. | 36,5-50,4 | 35,5-Е0,3 | 37,0-Е0;4 | 36,0-Е0,4 37,5-Е0,3 
Ш» »› .. .. 1 40,8-0,5| 39,6-0,4 | 41,4--0,5 | 40,0-50,.3 41,9-50,4 
У» › . . .. 1 38,3-0,4| 36,9-50,3 | 39,1-Е0,4 | 37,8--0,3 39,9-Е0,3 
М . .. .130,5-50,4 | 29,3--0,3 | 30,6--0,3 | 29,8--0,3 31,1-Е0,3 
П средняя фаланга |20,4--0,4 | 20,6--0,3 21,6-0,4 | 20,4--0,3 | 21,4-50,3 
ш « « 25,7--0,4 | 25,0-Е0,3 | 26,5--0,4 | 25,44-0,3 | 26,5-Е0,3 
У « « 24,5--0,4 | 23,6--0,3 | 25,1-0,4 | 24,240,3 | 25,2-0,4 
У « « 7,0-0,3 | 16,3-Е0,3 | 17,2--0,3 | 16,5--0,3 | 17,7--0,3 
Т дистальная « 20,7--0,3| 19,0--0,2 20,9--0,3 | 19,4--0,2 | 21,2-0,2 
п « « 15,5-Е0,3 | 14,6-50,1 | 15,8-0,3 | 14,9--0,2 | 16,0--0,3 
Ш « « 16,4-0,3 | 15,5--0,2 16,6--0,2 | 15,6--0,2 | 16,9-Е0,3 
ТУ « « 16,80,2 | 15,8--0,2 17,1--0,2 | 16,0-50,2 | 17,2-0,3 
У « « 14,9--0,2 1 13,9--0,2 | 15,3--0,3 | 14,20,2 | 15,5-50,2 











Восьмой год ознаменован появлением точек окостенения в го- 
ловко локтевой кости. В этом же возрасте иногда появляется 
точка окостенения в локтевом отростке локтевой кости. Но чаще 
всего, правда, она появляется позже: у девочек — на 1—2 года, 
У мальчиков — на 2—3 года. 

На девятом году закладывается точка окостенения в шиловид- 
ном отростке локтевой кости и происходит формирование эпифи- 
зов плюсневых костей и фаланг стопы. 

Возраст от 9 до 15 лет. Для определения биологическо- 
го возраста на протяжении этого возрастного периода на основа- 
нии размеров костей можно опять воспользоваться данными 
Д. Г. Рохлина и 9. Е. Левенталя о возрастном изменении длины 
фаланг и пястных костей (табл. 4). : 

Приблизительно с этого возраста могут быть отмечены некото- 
рые различия в сроках окостенения кисти у мальчиков и девочек, 
но различия эти все же не настолько значительны, чтобы их мож- 
но было с определенностью учитывать в практической работе. 

На 10—11-м годах закладываются точки окостенения в наруж- 


в 














в возрасте от 16 лет до 21 года (в мм) 


Таблица 5 












































18 лет 19 лет 20 лет 21 год 
$ © $ © ° © | о 

41,6-Е0,4 | 45,3-50,5 | 42,0--0,5 | 45,5-Е0,5 | 42,4-0,5 |46,54-0,5 42,3+0,5 
62,2--0,5 | 66,6--0,6 | 61,3--0,6 | 66,4-4-0,6 | 62,4450,5 |67,54-0,9| 62,2-0,5 
60,3-50,5 | 63,9--0,7 | 59,0--0,6 | 63,2--0,6 | 59,8-0,6 |64,9+-0,8 | 59,8-0,6 
53,9-50,6 | 56,7--0,5 | 53,2--0,6 | 56,54-0,5 | 53,6-0,5 |58,24-0,7 | 53,640,4 
50,1--0,5 | 53,0--0,5 | 49,84-0,5 | 53,1--0,6 | 50,0-0,5 |54,34-0,7 | 49,84-0,5 
27,0+0,3 | 29,4-50,5 | 26,6-Е0,4 | 28,5-Е0,4 | 27,1-0,3 | 29,9-Е0,4 | 26,9-Е0,3 
35,8-Е0,4 | 38,0-Е0,5 | 36,1-0,4 | 38,2-50,5 | 36,8-0,4 |39,3-Е0,6 | 36,6-40,3 
39,9-Е0,4 | 42,9-Е0,6 | 40,3-50,4 | 42,8-Е0,4 | 40,8-50,4 44,1-Е0,7| 40,7-0,4 
37,7-50,4 | 40,3-0,5 | 37,9-Е0,4 | 40,3-0,4 | 38,3-0,4 |41,1--0,6 | 38,20, 4 
29,7-0,4 | 32,0-0,4 | 29,8-0,3 | 31,8-0,4 | 30,3-Е0,3 |33,1-50,5 | 30,2--0,3 
21,0-Е0,3 | 22,3-Е0,4 | 21,1--0,3 | 22,0-Е0,3 | 21,8-0,3 |22,8-50,4| 21,80,3 
25,9-Е0,4 | 27,5-Е0,4 | 25,8--0,3 | 27,4--0,3 | 26,2-0,3 |27,80,5| 26,240,3 
24,5-50,3 | 25,8-Е0,4 | 24,4-Е0,3 | 25,8-0,4 | 24,8--0,3 |26,6-0,4 24,7-40,3 
17,6-Е0,4 | 18,1--0,4 | 16,8-50,2 | 17,5-Е0,5 | 17,1-Е0,3 |18,3-50,4 | 16,940,2 
19,5-Е0,3 | 21,8-Е0,3 | 19,7-0,2 | 21,6-0,2 | 20,2-0,2 |21,74-0,3| 19,840,3 
15,1-Е0,2 | 16,4--0,3 | 15,3-Е0,2 | 16,7-50,2 | 15,5-50,2 |16,5-50,2| 15,3-50,2 
15,8--0,2 | 17,8-0,2 | 15,9--0,2 | 17,4--0,1 | 16,5-50,2 |17,6450,2| 16,540,2 
16,0--0,2 | 17,8--0,3 | 16,3450,2 | 17,9-50,2 | 16,6-50,2 |18,240,2| 16,5--0,2 
14,3-50,2 | 15,9--0,3 | 14,3--0,2 | 16,0-50,2 | 14,9-50,3 |16,24-0,2| 14,8502 





ном мыщелке и в блоке плечевой кости, а также в гороховидной 
кости. Одновременно с ними появляется вторичная точка окосте- 
нения в малом вертеле бедренной кости, а также наступает сино- 
стоз эпифизов и диафизов дистальных фаланг пальцев. Следует 
иметь в виду, что появление точек окостенения в наружном мы- 
щелке и блоке плечевой кости часто задерживается на 1—2 года. 

12—13-й годы — годы появления центров окостенения в сеса- 
мовидных костях стопы и в одноименной кости пястно-фалангово- 
го сустава | пальца кисти. В эти же годы обычно закладываются 
точки окостенения в задне-верхнем крае вертлужной впадины 
подвздошной кости и в области шероховатости на большой берцо- 
вой кости. Вторая добавочная точка окостенения появляется 
вУ плюсневой кости. 

На 14—15-м годах наступают некоторые синостозы. Так, сино- 
стозируются нижние отделы грудины, суставная впадина лопатки, 
нижний эпифиз плечевой кости (иногда этот синостоз задержи- 
вается на 2—3 года), головка лучевой кости (также возможна 
Задержка на 2—3 года), эпифизы дистальных фаланг кисти, эпи- 
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физ [ пястной, нижняя ость подвздошной кости, эпифизы средних 
фаланг стопы, эпифиз дистальной фаланги | пальца стопы. Про- 
цесс окостенения продолжается в позвонках (множественные 
точки окостенения в телах позвонков, добавочные точки окосте- 
нения для веритины поперечных отростков позвонков), лопатке 
(клювовидный отросток, акромион и суставная впадина), под- 
вздошной кости (гребень). 

Возраст от 15 лет до взрослого состояния, 
В исследованиях Д. Г. Рохлина и Э. Е. Левенталя приведены дан- 
ные о возрастной динамике длины фаланг и пястных костей стопы 
в период от 15 до 21 года (табл. 5). Они могут быть использованы, 
как и в последующих случаях, для определения возраста по раз- 
мерам костей. 

На протяжении 16-го года жизни продолжается прогрессивное 
синостозирование скелета. Синостозируются поперечные и остис- 
тые отростки позвонков, клювовидный отросток лопатки, локтевой 
отросток, эпифизы основных, а иногда и средних фаланг кисти, 
лонная, седалищная и подвздошная кости, срастание которых 
формирует вертлужную впадину, дистальный эпифиз большой 
берцовой кости, пяточный бугор, шероховатость на \У плюсневой 
кости, эпифизы основных фаланг стопы. Параллельно идет око- 
стенение ребер (добавочные точки окостенения для головки, бу- 
горка и нижней поверхности), лопатки (медиальный край), лоб- 
ной кости (нижнепередний край), седалищной кости (седалищ- 
ный бугор). Весьма часто точки окостенения всех этих участков 
закладываются на 1—2 года позже. То же можно сказать и о си- 
ностозах. Поэтому дифференциация возраста в пределах 16— 
18 лет составляет нелегкую задачу. 

На 17-м году процесс синостозирования швов идет во все 
убыстряющемся темпе, тогда как новые точки окостенения прак- 
тически уже почти не закладываются. Исключение составляет 
добавочная точка окостенения, возникающая в 17—18 лет в ме- 
диальном конце ключицы и составляющая основу для эпифиза. 
Что же касается синостозирования швов, то в это время синосто- 
зируются акромиальный отросток лопатки, начинаются синосто- 
зы крестцовых позвонков, головки плечевой кости, дистального 
эпифиза лучевой кости, головки и вертелов бедренной кости. 
В плечевой, локтевой и бедренной костях, а также в крестцовых 
позвонках синостозы перечисленных участков продолжаются ча- 
сто до 19—20 лет. 

В 18—20 лет наступают синостозы бугорка с телом ребра, 
верхних отделов грудины, эпифиза ключицы, нижнего угла и 
медиального края лопатки, эпифизов П—\ пястных костей дис- 
тального эпифиза бедренной кости. К 22—24 годам происходит 
сращение краевого валика с телом позвонков, головки ребра с 
телом, верхних отделов грудины, гребня подвздошной кости с 
крылом седалищного бугра (рис. 7). 
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Элифизы 


Появление ‚_  брастание 
1влет 22-29 лет 
20 лет °20лет 







1-9 ЛЕТ 


7мес. эмбр. разёв. - 22001 
‚ 3-7ЛЕТ 
а бмес. - 42001 


19 - олет 





{-Плет 14-21208 


а 


4-18 лет 
‚9 Коворожд. - лет 13-21200 
о 7-16 лет 


м 21/2 - Юлет 13-20 лет 

| 7- лет 13-21 г0й 
3-4 лет 19-25 лет 
4-9лет 15 -Р9ЛЕТ 
11/2 - Элет Щ-25 ЛЕТ 
Ноборозд. - 2 г008 15-22 2004 
6-14 лет 14-22200, 


бмес. эмбр. разв. -9мее 15-24200 
2-блет 


«=> 7мЕс. эмбр.разв -4тее  16-20лет 
6б-/блет 17-24 2000 


2-блет 17-29 ЛЕТ 
Ноборознсд. - 2 года 14-24008 
3 мес. - 9 200% ОДЕТ 


ы Рис. 7. Сроки окостенения скелета. 
казаны не средние сроки окостенения скелета 
а пределы их вариаций } 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТА ВО ВЗРОСЛОМ СОСТОЯНИИ 


Методика определения возраста во взрослом состоя- 
вии разработана достаточно хорошо. Особенно важна в этом отно. 
шении работа венгерских исследователей, разработавигих способы 
определения возраста по комплексу признаков с высокой точно- 
стью И. 

К сожалению, она базируется на возрастном изменении губча- 
того вещества длинных костей, которые могут быть изучены толь- 
ко на рентгенограммах или горизонтальных распилах, а не непо- 
средственно. Поэтому в практической работе приходится ограни- 
чиваться гораздо менее точным, но менее трудоемким способом, 
основанным на возрастных изменениях внешней поверхности от- 
дельных костей. Они были изучены на головках плечевой и бед- 
ренной костей Г. Ханзеном !5, в костях кисти Д. Г. Рохлиным и 
А. Е. Рубашовой '6. По их данным и будет описана картина мор- 
фологических изменений, пригодных для определения биологиче- 
ского возраста. 

20—29 лет. Поверхность головки плечевой ‘кости гладкая. 
Головка четко отделена от большого и малого бугорков, линия 
границы плавная. В области хирургической шейки заметна по- 
розность, но она встречается далеко не всегда. Срастание головки 
полностью заканчивается к 23 годам, и после линия срастания 
иногда сохраняется лишь с нижней стороны головки. 

Поверхность головки бедренной кости также гладкая. На пе- 
редней поверхности шейки бедра часто заметна небольшая шеро- 
ховатость. Линия срастания головки бедренной кости с шейкой 
иногда еще бывает выражена вполне отчетливо. 

В строении костей кисти не обнаруживается практически ни- 
каких старческих изменений. Однако это характерно не для всех 
индивидуумов. В 13,5% случаев у индивидуумов 24—29 лет на- 
блюдается ульнарная подточенность на средней фаланге, в 
2,5% — узлы Эбердена (эти цифры, как и последующие аналогич- 
ные цифры, имеют, разумеется, лишь относительное значение). | 
Под ульнарной подточенностью подразумевается образование } 
острого угла между боковой ульнарной поверхностью средней фа- 
ланги и суставной поверхностью с дистальной фалангой, узлы 
Эбердена — острые выросты на концевой фаланге, на суставной 
поверхности с средней фалангой (рис. 8). От остеофитов они отли- 
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чаются тем, что у остеофитов концы направлены дистально, 
а в узлах Эбердена концы костных разрастаний имеют прокси- 
мальное направление. И ульнарная подточенность, и углы Эбердена 
лучше всего фиксируются на рентгенограммах кисти, с помощью 
которых они и были установлены, но при из- 

вестном внимании их можно заметить и на 

кости. 


30—39 лет. Поверхность головки 
плечевой кости гладкая. Угловатость конту- 
ров заметна только в области большого и ма- 
лого бугров, но и то далеко не во всех слу- 
чаях. Линия срастания головки чаще всего 
уже незаметна. Иногда она бывает заметна 
и после 30 лет, но только до 34-летнего 
возраста. 

На головке бедренной кости в этом воз- 
расте не происходит никаких изменений, ес- 
ли не считать некоторого углубления ямки 
головки, Но практически это углубление 
трудно визуально фиксировать, а измеритель- 
ных данных о возрастной изменчивости глу- 
бины ямки нет. Линия срастания головки и 
шейки бедра в этом возрасте уже незаметна. 

Количество случаев ульнарной подточен- 
ности на средних фалангах кисти и узлов 
Эбердена возрастает по сравнению с предше- 
ствующим периодом, а кроме того возрастает 
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Рис. 8. Узлы 
во втором пятилетии этого десятилетнего ин- Эбердена и Бушара 
тервала (35—39 лет) по сравнению с пер- в концевой и средней 
вым (30—34 года). В 30—34-летнем возрасте ЩЕ ан» 
ульнарная подточенность встречается в 30— а 


35% случаев, в 35—39-летнем возрасте — 
приблизительно в половине случаев. Узлы Эбердена соответ- 
ственно встречаются в 124$ ив 4—6% случаев. В последнем 
пятилетии в редких случаях встречается радиальная подточен- 
ность, т. е. такая же угловатость, что и при ульнарной подточен- 
ности, но на радиальной стороне кости. Все эти образования — 
Ульнарная подточенность, радиальная подточенность, узлы Эбер- 
дена чаще обнаруживаются на женских скелетах. 

40 —49 лет. На головке плечевой кости, да и на ее диафизе 
В этом возрасте появляются мелкие шероховатости, и компакта 
теряет свою гладкость. Аналогичные изменения можно отметить 
и в компактном веществе бедренной кости. Особенно много шеро- 
ховатостей и неровностей на поверхности шейки. Края ямки так- 
же неровные и острые. 

Данные Д. Г. Рохлина и А. Е. Рубашовой, как и в предыду- 
щих случаях, позволяют дифференцировать оба пятилетия внутри 
Этого возраста. В первом пятилетии (40—44 года) ульнарная 
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подточенность встречается в 50—60% случаев, узлы Эбердена — 
в 510%. В этом же возрасте продолжают увеличиваться случаи 
радиальной подточенности (до 10$, но чаще, как и раньше, у 
женщин). В возрасте 45—49 лет все эти явления прогрессируют. 
Случаи ульнарной подточенности составляют 60—70%, узлов 
Эбердена — 10—20%, радиальной подточенности — 5—8%. Появ- 
ляются остеофиты, правда, пока в единичных случаях (рис. 9) и 
узлы Бушара — образования, аналогичные узлам 
Эбердена, но на средних фалангах. Они встреча- 
ются не чаще остеофитов, приблизительно в одном 
случае на 100. 
50—59 лет. Неровности и шероховатости 
на поверхности головки плечевой кости выражены 
‚ еще резче, чем раньше, и распространяются по по- 
верхности всей комнакты. Поверхностный слой 
компакты грубый и шершавый на ощупь, но сама 
компакта начинает истончаться, почему кость 
становится легче. Иногда на компакте появляет- 
ся пористость. Она чаще всего заметна по краям 
головки и на буграх, которые приобретают резкие 
четкие очертания. 





бе Усиление неровности и шероховатости релье- 
в основании фа очень заметно и на бедренной кости. На голов- 
концевой ке бедра, на большом и малом вертеле появляют- 
фаланги ся заметные костные выступы. Сами вертелы при- 


обретают из-за развития костных гребней резкие 

четкие очертания. Увеличивается рельеф по меж- 
вертельной линии. Однако в отличие от плечевой кости редукции 
компактного слоя еще нет, и кость не теряет нормального веса, 
свойственного ей и в более раннем возрасте. 

В кисти нарастает количество старческих изменений. В воз- 
расте 50—54 лет ульнарная подточенность встречается на двух 
третях фаланг, радиальная достигает 15—20 +. Случаи появления 
остеофитов составляют около 5% (особенно на женских скеле- 
тах). Узлы Эбердена характерны приблизительно для трети ис- 
следуемых скелетов, узлы Бушара встречаются уже не на одном, 
а двух — четырех скелетах из 100. В следующее пятилетие уль- 
нарная подточенность сохраняется примерно на том же уровне, 
— и подточенности увеличиваются вдвое. При- 

лизител вдвое увеличивается и процен 

Эбердена и Бушара. На женских а о ЕЯ 
Вотренаютья заменно чате, чем на мужских, т. е.. иными слова- 
ми, в этом возрасте проявляется та’ же тенденция более быстрого 
старения женского организма, что и в предшествующие возраст- 
ные периоды. 

60 лет и старше. Отмеченное выше разрастание неровно- 
стей и шероховатостей на головке плечевой кости, как и на по- 
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верхности остальной кости, прогрессирует. Особенно увеличива- 
ется число пористых ячеек в компактном веществе, что визуально 
проявляется в прогрессирующей пористости поверхностного слоя. 
В связи с редукцией и компактного, и пористого веществ кости 


она становится заметно легче. 
Аналогичные старческие изменения можно отметить и в бед- 


ренной кости: грубость и резкость очертаний, пористость поверх- 
ностного слоя кости, ее хрупкость и ломкость, уменьшение веса. 

В фалангах кисти увеличивается процент ульнарной и ради- 
альной подточенности. В первую очередь это относится к радиаль- 
ной подточенности, которая в этом возрасте выражена в половине 
случаев. Узлы Эбердена — 50—60% случаев, узлы Бушара — 
20—30% случаев. Резко возрастает выраженность остеофитов, до- 
стигающая 20—25%. 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА 





Половые вариации изучены неравномерно. На неко- 
торых костях, например тазовых, они выражены достаточно 
отчетливо и поэтому известны хорошо, по отношению к другим 
костям, например лопатке, ключице, позвонкам, имеющаяся ин- 
формация ограничивается вариациями абсолютных размеров. 
В основу диагностики кладется таз в целом, как отражающий 
в наибольшей степени из всех отделов скелета принадлежность 
скелета к мужскому или женскому полу. 

Таз. Сведения о различиях в строении таза у мальчиков и 
девочек противоречивы. Пожалуй, наиболее широко распростра- 
нено мнение об отсутствии половых различий в тазовых костях 
детей. С другой ‹тороны, некоторые авторы (Д. Н. Зернов, 
Г. Ф. Иванов, В. Н. Тонков) писали о том, что таз девочек отли- 
чается от таза мальчиков меньшей массивностью, большим на- 
клоном подвздошных костей, более узким крестцом и некоторыми 
другими признаками. Но указываемые ими различия выражены 
чрезвычайно слабо и если и могут быть констатированы, то не 
в виде незаходящих друг за друга вариаций, а лишь в виде тен- 
денции, выраженной на отдельных скелетах. Поэтому использо- 
вать эти диагностические признаки в практической работе чрез- 
вычайно трудно. 

Отличительные признаки таза у взрослых индивидуумов муж- 
ского и женского пола сведены в табл. 6 М. Кроме этих морфоло- 
гических особенностей известную роль в половой диагностике мо- 
жет сыграть и метрическая характеристика. Но она всегда отно- 
сительна, так как большинство признаков на костях таза, как и 


на других костях, имеет трансгрессивную изменчивость по полам. 
д 


а И Она взята из книги: В. И. Пашкова. Очерки судебномедицинской 
стеологии, стр. 103. 


43 


Таблица 6 


Морфологические особенности таза у мужчин и женщин 


Признаки 


Общий вид таза 


Крылья подвздошных 
костей 





© 


Ф 





| Уже и выше 


| Шире и ниже 





Поставлены более вер- 
тикально 


Поставлены более го- 
ризонтально 





Нижние ветви лобко- 
вых костей 


Крестец 


Большая седалищная 
вырезка 


Запирательное отверс- 
тие 


Вертлужные впадины 


Суставные поверхнос- 
ти крестцово-подвздош- 
ного сочленения 


Промонториум 


Форма полости малого 


таза 


Сходятся под углом 
70—75? и образуют лоб- 
ковый угол 


Сходятся под углом 
90—100°. Образуют лоб- 
ковую дугу 





| Уже и длиннее 


Короче и шире 





Уже и образует более 
острый угол 





Шире и образует поч- 


ти прямой угол 





Овальной формы с ос- 
нованием, обращенным 
вверх 


Имеет вид треуголь- 





ника, обращенного вер- 
зпиной вперед 





Диаметр в среднем ра- 
вен 52 мм. Расстояние 
между вертлужными 
впадинами меньше 


Диаметр в среднем 
равен 46 мм. Расстояние 
между вертлужными 
впадинами больше 








Распространяются на 
третий позвонок крестца 





Распространяются на 
второй позвонок крестца 





Выступает вперед 
сильно 








Выступает вперед не- 


значительно 





Конусообразная 





Цилиндрическая 


Е п ЕВ РОДИОН 


Форма входа в малый 


таз 


Продольно-овальная 


Более округлая (попе- 


из-за выступания мыса речно-овальная) 


(форма 
сердца) 


«карточного» 


В общем достаточно твердые выводы можно сделать и на основа- 


нии рассмотрения морфологических признаков, 


руководствуясь 


табл. 6, но при этом следует твердо помнить о необходимости опи- 


раться на большинство включенных 


и 11). 
Грудина. 


в нее 


признаков (рис. 10 


Как и большинство других костей, грудина У 


мужчин длиннее, чем у женщин. В то же время она относительно 


уже. 


Распространен способ определять половую принадлежность 


трудины, основываясь на процентном отнош 
не тела грудины. Неоднократно указывало 
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ении рукоятки к дли- 
сь, что индекс около 























45 характерен для мужчин, индекс около 55 — для женщин. Од- 
пако В. И. Добряк показал, что пользоваться этим соотношением 
следует с осторожностью !8. Оно колеблется в очень широких пре- 
делах: от 30,4 до 73,1 —у мужчин и от 40,2 до 84,7 — у жен- 
щин. 

Интервал от 40,2 до 73,1 является, следовательно, неопреде- 
ленным. 

Обратное соотношение — индекс длины тела грудины к длине 
рукоятки, и возможности его использования для половой диагно- 
стики иллюстрируются В. И. Добряком (табл. 7) 9. Таким обра- 
зом, это соотношение также можно использовать, но в известных 
пределах. 


Таблица 7 






Распределение отношения длины тела грудины 
к длине рукоятки грудины у мужчин и женщин 


Вероятность принадлеж- 
ности грудины с данным 





















индексом к мужскому или 

Величина индекса женскому полу (в %) 

© ® 

8,3 И 
« 115 < 134 12,5 87,5 
« 135 «< 154 18,5 81,5 
« 155 < 174 28,1 71,9 
« 175 < 194 42,2 57,8 
« 195 < 214 58,3 41,7 
« 215 < 234 74,3 95.7 
« 235 «< 254 90,5 9,5 
« 255 «< 274 93,8 6,2 
« 275 < 294 97,3 2.7 
















Наконец, существуют данные У. Дюрвальда, с помощью кото- 
рых пол по грудине можно. определять на основании ее абсолют- 
ных размеров 20. Автор предлагает определять пять следующих 
размеров: длину тела грудины без мечевидного отростка, ширину 
тела между вторыми и третьими реберными вырезками и ши- 
рину тела между третьими и четвертыми реберными вырезками, 





13 В. И. Добряк. К вопросу об определении пола по грудине. «Мате- 
риалы третьей расппиренной научной конференции, посвященной памяти 
заслуженного деятеля науки проф. М. И. Райского». Киев, 1958. 

9 В. И. Добряк. Судебномедицинская экспертиза скелетированного 
трупа. Киев, 1960, стр. 142. Автор использовал серию скелетов современного 
населения Украины. 

2 У. Оагма1а. Еш \еНегез 1е1сЪё апуепЪагез безсШесЬзтегкта] 
аш кей. ВегНа, 1960. 
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Рис. 10. Таз мужчины 





(а) и женщины (6) 


чует 








й таз у мужчины (а) и женщины (6) 


Вход в малы 


Рис. 14. 





и. 


а также наименьшую толщину рукоятки грудины в медианно-са- 
гиттальной плоскости и толщину тела грудины в тои же плоскости 


между вторыми и третьими реберными вырезками. Если сумма 7 
этих размеров меньше 225 мм — грудина принадлежит женщине, 

если больше — мужчине. Правильный ответ по данным У. Дюр- ] 
вальда (358 наблюдений) может быть получен в 90% случаев. 

Ключица и лопатка. Мужская ключица длиннее жен- 
ской. Разница в длине составляет обычно 15—20 мм. Размах коле- ] 
баний у мужчин — 129—185 мм, у женщин 121—162 мм ?'. Таким 1 
образом, абсолютные размеры не могут быть использованы для 
точной диагностики, так как приблизительно 50% случаев попа- 
дает в интервал общих величин для мужчин и женщин. Более 1 


точный показатель — изгиб ключицы. Мужская ключица изогну- 
та, как правило, больше. 

В лопатке половой диморфизм отчетливо проявляется только 
в размерах — мужская лопатка больше женской. 1 

Позвоночник. На мужских скелетах длина позвоночника 1 
без крестцовой части больше, чем на женских, примерно на 40— 
45 мм. Существенным показателем является ширина атланта. На 
мужских скелетах она равна 83 мм (74—90 мм), на женских — 
72 мм (65—76 мм) 22. По-видимому, этот признак имеет несколько 
отличающуюся величину у представителей негроидной и монголо- | 
идной рас (приведенные выше данные относятся к европеоидам), 
но различия между полами остаются теми же. 

Длинные кости конечностей. Половые различия | 
отмечаются в первую ‚очередь в размерах, как продольных, так и ' 
поперечных, а также в развитии рельефа. На мужских костях 
рельеф выражен значительно сильнее, а сами кости длиннее, мас- 
сивнее и тяжелее. 

Все отмеченные особенности наиболее четко выражены в 
бедренной кости. Много раз отмечалось, что мужские бедренные 
кости характеризуются меньшей величиной угла между осями 
шейки и диафиза бедра. Однако, по-видимому, это утверждение не | 
соответствует действительности, и угол шейки бедренной кости не 
должен приниматься во внимание при половой диагностике. По 


данным Г. П. Назаришвили, он не обнаруживает отчетливых ва- 
риаций у мужчин и женщин 23, 


2 С. Т. Джигора. Вопросы судебномедицинской экспертизы скелети- ( 
рованных трупов (автореферат диссертации). Харьков, 1961. 
‚ 2 Г. Риабгеи!1-СВашЬ аг4е]. Уаманопз зехиеПез 4е ГаНаз. «Ви- 
Лей © Мешойтез 4е Па $06166 4’Апторо]ор1е 4е Раг!з», зег. У, %. 8, 1907. 


Г. П. Назаришвили. Возрастные особенности тазобедренного 
сустава в рентгеновском изображении. «Вестник рентгенолотгии и радиоло- 
гии», 1952, № 4. 
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ПА Вл ЧЕТВЕРТАЯ 


Позвоночник и грудная клетка. 
Техника измерений, 
вычисление указателей 

и описательная характеристика 


ПОЗВОНОЧНИК (СОТОММА УЕВТЕВВАТЛ$) 


Позвонки (уегеЪгае) 


1. Передняя высота тела позвонков. Расстояние меж- 
цу верхней и нижней поверхностями тела позвонка (согриз уег- 
{еЪтае), измеряемое в медианно-сагиттальной плоскости на перед- 
ней поверхности тела. Не измеряется на первом шейном (аНаз) 


и втором шейном (ах15) позвонках. Скользящий циркуль. 


1а. Наибольшая передняя высота тела второ- 
го шейного позвонка. Расстояние между вершиной зубо- 
видного отростка (4епз) и точкой пересечения нижнего края тела 
позвонка с медианно-сагиттальной плоскостью. Измеряется на 


передней поверхности позвонка. Скользящий циркуль. 


15. Передняя высота тела второго шейного 
позвонка без зубовидного отростка. Расстояние меж- 
ду точкой в основании зубовидного отростка на передней стороне 
позвонка в медианно-сагиттальной плоскости и точкой пересече- 
ния этой плоскости с нижним краем тела позвонка. Скользящий 


циркуль. 


1с. Передняя высота первого и второго шей- 
ного позвонков. Оба позвонка складываются в анатомиче- 
ском положении. Желательно скреплять их при этом пластилином 
или воском. Расстояние от наиболее высоко расположенной точки 
на передней дуге (агсллз апбег!ог) первого шейного позвонка прак- 
тически над передним бугорком (бафегсаПит ашег!аз) до точки 
пересечения медианно-сагиттальной плоскости с нижним краем 
тела второго шейного позвонка. Размер определяется на передней 


поверхности обоих позвонков. Скользящий циркуль. 


2. Задняя высота тела позвонков !. Расстояние между верхней 


‘Это и последующие измерения не определяются на первом и втором 


шейных позв 
На позвоночного отверстия ({оташеп уегерта]е). 


онках. Исключение составляют сатиттальный диаметр и шири- 
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и нижней поверхностями тела позвонков, определяемое на задней 
поверхности тела. Скользящий или толстотный циркуль. 

3. Средняя высота тела позвонков. Расстояние 
между срединными точками верхней и нижней поверхностей тела 
позвонков. Толстотный циркуль. Е 

4. Верхний сагиттальный диаметр позвонков 
Расстояние между точками пересечения медианно-сагиттальной 
плоскости с передним и задним краями верхней поверхности тела 
позвонков. В случае асимметрии позвонка размер берется по плос- 
кости асимметрии. Скользящий циркуль. 

5. Нижний сагиттальный диаметр тела поз- 
ВОНКОВ. Расстояние между точками пересечения медианно-са- 
титтальной плоскости с передним и задним краями нижней по- 
верхности тела позвонков. При асимметрии измеряется по плоско- 
сти асимметрии. Скользящий циркуль. 

6. Средний сагиттальный диамет р тела поз- 


вонков. Расстояние между срединными точками передней и 
задней поверхностей тела позвонков, лежащими на медианно-са- 
гиттальной плоскости. При асимметрии позвонка измерение про- 


изводится в плоскости асимметрии. Толстотный циркуль. Следует 
иметь в виду, что в некоторых случаях ножка циркуля не может 
быть подведена к задней точке размера. 

7. Верхняя ширина тела позвонков. Расстояние 
между наиболее удаленными друг от друга точками на боковых 
краях верхней поверхности тела позвонков. При этом измерении 
верхние реберные фасетки (Тоуеае созба]ез зпрег!1$) не должны 
приниматься во внимание. Скользящий циркуль. 

8. Нижняя ширина тела позв онков. Расстояние 
между наиболее удаленными друг от друга точками боковых кра- 
ев нижней поверхности тела позвонков. Нижние реберные фа- 
сетки (оуеае созба]ез пМегтаз) при этом измерении не принима- 
ются во внимание. Скользящий циркуль. 

9. Средняя ширина тела позв онков. Расстояние 
между срединными точками боковых поверхностей тела позвон- 
ков. Скользящий циркуль. 

10. Сагиттальный диаметр позвоночного от- 
верстия. Расстояние между наиболее задней точкой на зад- 
нем крае верхней новерхности тела позвонка (или передней дуги 
У первого шейного позвонка) и точкой на пересечении медианно- 
сагиттальной плоскости с позвоночной дугой (агсиз уег(егаНз) 
или, если Я ее первом шейном позвонке,— 
с задней дугой $ розбетюог). Сколь й 
ка. зящий циркуль или штан- 

11. Ширина позвоночного отверстия. Расстояние 
между наиболее удаленными друг от друга точками расположен- 
ными на боковых краях позвоночного отверстия. Скользящий 
циркуль или штангенциркуль. 
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Общая длина позвоночника. Иногда этот размер 
фитурирует в остеометрических работах. Он представляет собой 
просто сумму высотных, чаще всего передних высотных диамет- 
ров отдельных позвонков. Иногда эта сумма определяется без 
соответствующих величин первого и второго шейных позвонков, 
иногда — с ними. В ряде случаев при вычислении длины позво- 
ночника используется высота крестцовой кости. Все эти различия 
в определении длины позвоночника обычно бывают оговорены, 
что следует иметь в виду при пользовании соответствующей лите- 
ратурой. В отдельных работах таким же способом определяется 
длина разных отделов позвоночника. 

Сагиттальный указатель тела позвонков. От- 


ношение задней высоты тела позвонков (2) к передней их высоте 


(1). Существуют следующие градации этого указателя: 


Х—91,9......... . курторахия 
98,0—101,9........ .орторахия 
102,0—Х......... койлорахия 


Высотно-продольный указатель тела позвон- 
ков. Отношение средней высоты тела позвонков (3) к их среднему 
сагиттальному диаметру (6). 

Высотно-поперечный указатель тела позвон- 
ков. Отношение передней высоты тела позвонков (1) к средней 
ширине тела позвонков (9). 

Продольно-поперечный указатель тела по- 
звонков. Отношение среднего сагиттального диаметра тела 
позвонков (6) к средней ширине тела позвонков (9). 

Указатель позвоночного отверстия. Отношение 
сагиттального диаметра позвоночного отверстия :(10) к его шири- 
не (44). 

Описательная характеристика. Следует отмечать 
случаи отклонения числа позвонков от обычно наблюдаемого в 
тот отдел позвоночника, где это наблюдается. Обычно в грудном и 
поясничном отделах, приблизительно в одинаковом числе случаев, 
встречаются как увеличение, так и уменьшение количества по- 
звонков на один. Помимо количественных отклонений нужно 
отмечать также случаи сращения позвонков. 


Крестцовая кость (03 засгит) 
и копчиковая кость (03 с0ееу513) 


1. Длина тазовой поверхности крестцовой кости. 
Расстояние от наиболее выступающей вперед точки на верхнем 
крае основания крестцовой кости (Ъаз1$ 0551$ заст!), расположен- 
ной на медианно-сагиттальной плоскости, до наиболее выступаю- 
щей вперед точки на вершине крестцовой кости (арех 05518 
заст!), расположенной в той же плоскости. Следует следить за 
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тем, ) ‹ 
поверхности (Гас1ез ре 


прижимать к ней ленту, 


деление величины этого размера. 
2. Передняя высота крестцовой кости 


длина крестцовой кости, передняя прямая 





Рис. 12. Измерение передней высоты, глубины 
изгиба тазовой поверхности и угла-промонто- 
риума на крестцовой кости 
а5 — передняя высота, с4 — глубина изгиб - 
зовой поверхности, уае — угол-промонториум, 


ас — положение плоскости глубины изгиб - 
вой поверхности р 


на переднем крае вершины крестцовой 
скользящий циркуль. 


чтобы измерение отражало действительный изгиб тазовой 


при помощи которой производится опре- 


(рис. 12). Синонимы — 
длина крестцовой кости. 
Расстояние между наи- 
более выступающей 
вперед точкой на верх- 
нем крае основания 
крестцовой кости и на- 
иболее выступающей 
вперед точкой на вер- 
шине крестцовой кости. 
Иными словами, изме- 
рение производится так 
же, как и предыдущее, 
в  медианно-сагитталь- 
ной плоскости и между 
теми же точками, но по 
прямой линии, а не по 
изгибу тазовой поверх- 
ности  крестцовой ко- 
сти. Скользящий цир- 
куль. 

3. Задняя высо- 
та крестцовой ко- 


сти. Синоним — зад- 
няя прямая длина 
крестцовой кости. 


Расстояние между точ- 
кой, лежащей в меди- 
анно-сагиттальной пло- 
скости на заднем крас 
основания крестцовой 
кости, и точкой, лежа- 
щей в той же плоскости 
кости. Толетотный или 


4. Верхняя на тазовой поверхности крест- 
цовои кости. асстояние между наиболее удаленными друг 


от друга точками на боковых поверхностях крестцовой 
расположенными на передних краях боковых 


кости, 
суставных поверх- 


ностей с подвздошными костями. При определеьии этого расстоя- 

ния лента, при помощи которой оно определяется, должна бы 

стно прижата к тазовой поверхности кости и следовать ес _ 
из- 


гибам. 
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$. Средняя ширина тазовой поверхности крест- 
цовой кости. Расстояние между точками, расположенными 
} наиболее низко на боковых краях суставных поверхностей с под- 


вздошными костями. Как и в предыдущем случае, размер опре- 
деляется не прямо, а по тазовой поверхности крестцовой кости 
Г и должен учитывать степень ее изгиба. Лента. 

6. Глубина изгиба тазовой поверхности крест- 
цовой кости. Расстояние наиболее глубокой точки на тазовой 
поверхности крестцовой кости в ме- 
дианно-сагиттальной плоскости от 
прямой, соединяющей те точки, меж- 
ду которыми определяется передняя 
высота крестцовой кости. Коорди- 
натный циркуль. 

7. Положение плоскости 
глубины изгиба тазовой по- 

ь верхности крестцовой ко- 
| сти. Расстояние между точкой пере- 
8 





ии, 


Х 


сечения плоскостей глубины изгиба 
тазовой поверхности крестцовой ко- 
сти и передней высоты крестцовой 
кости, с одной стороны, и медианно- 
сагиттальной точкой на переднем Рис. 13. Измерение верхней 
крае основания крестцовой кости — ширины крестцовой кости 
с другой. 

Определение размера производится одновременно с предыду- 
щим. Координатный циркуль. 

5. Верхняя ширина крестцовой кости (рис. 13). Расстояние: 
между наиболее удаленными одна от другой точками на передних 
краях суставных поверхностей с подвздошными костями. Сколь- 
зящий циркуль. 

9. Средняя ширина крестцовой кости. Расстояние: 
между точками, лежащими наиболее низко на боковых краях 
| суставных поверхностей с подвздошными костями. Иными словами, 

размер определяется между теми же точками, что и размер 8. 
1 Скользящий циркуль. 

10. Нижняя ширина крестцовой кости. Расстоя- 
ние между боковыми краями крестцовой кости в том месте, где: 
они сужаются под заметным углом. Если эти углы на боковых 
краях выражены не очень отчетливо или совсем не выражены 
п боковые края образуют плавные линии, то рекомендуется опре- 
делять нижнюю ширину крестцовой кости на уровне последней 
! пары крестцовых отверстий (Гогашупа застаНа реута). Скользя- 
ь щий циркуль. 

11. Ширина боковых частей крестцовой кости. 
Синонимы — длина боковых частей крестцовой кости, длина бо- 
ковых крыльев крестцовой кости. Расстояние между точкой, 


Я: 
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лежащей на середине линии, соединяющей боковой край основа- 
ния крестцовой кости и внутренний край одного из верхней пары 
крестцовых отверстий, с одной стороны, и точкой, лежащей наи- 
‘более латерально на переднем крае суставной поверхности с 
подвздошной костью. Скользящий циркуль. 

14. Высота суставной поверхности с подвздон. 
ной костью. Синоним — длина суставной поверхности с под- 
вздошной костью. Расстояние между наиболее высоко располо- 
женной точкой на верхнем крае суставной поверхности с под- 
вздошной костью и наиболее низко расположенной точкой на ве 
нижнем крае, Скользящий циркуль. 

15. Ширина суставной поверхности с подвздош- 
ной костью. Расстояние между наиболее удаленными друг от 
‚друга точками боковых краев суставной поверхности с подвздош- 
ной костью. Скользящий циркуль. 

16. Сагиттальный диаметр крестцового канала. 
Синоним — глубина входа в крестцовый канал (сапа|$ заста|з). 
Расстояние между точкой на заднем крае основания крестцовой 
кости, лежащей в медианно-сагиттальной плоскости, и такой же 
‘точкой на верхнем крае задней стенки крестцового канала. Сколь- 

зящий циркуль. 

17. Ширина крестцового канала. Расстояние между 
наиболее удаленными друг от друга точками на боковых краях 
крестцового канала. Точки эти находятся эмпирически. Скользя- 
щий циркуль. 

18. Сагиттальный диаметр основания к рестцо- 
вой кости. Расстояние между передним и задним краями 
основания крестцовой кости, измеряемое в медианно-сагиттальной 
плоскости. Скользящий циркуль. 

19. Ширина основания крестцовой кости. Рас- 
стояние между наиболее удаленными друг от друга точками на 
боковых сторонах основания крестцовой кости. Скользящий цир- 
куль. 

20. Ширина между крестцовыми отверстиями. 
Расстояние между внутренними краями гомологичных крестцо- 
вых отверстий. Скользящий циркуль. 

23. Длина передней поверхности копчиковой 
кости. Расстояние между точкой, лежащей в медианно-сагит- 
-тальной плоскости на верхнем переднем крае копчиковой кости, 
и вершиной копчиковой кости, измеряемое по изгибу передней 
поверхности. Лента. 

24. Передняя высота копчиковой кости. Расстоя- 
ние между точкой, лежащей в медианно-сагиттальной плоскости 
на верхнем переднем крае копчиковой кости, и вершиной копчи- 
ковой кости. Иными словами, размер определяется между теми 

зе точками, что и предыдущий, но по прямой линии. Скользящий 
циркуль. 
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21. Угол взаимного положения суставных пло- 
щадок с подвздошными костями. Угол, образованный 
направлением поверхностей суставных площадок с подвздошными 
костями. На каждой из суставных поверхностей в горизонтальном 
положении укрепляются воском или пластилином стальные иглы. 
Пересечение их на стороне тазовой поверхности крестцовой кости 
определяется транспортиром. 

22. Угол — промонториум. Угол, образованный плоско- 
стью основания крестцовой кос1й и передней поверхностью пер- 
вого крестцового позвонка. На этих двух поверхностях укрепля- 
ются воском или пластилином две стальные иглы под углом друг 
к другу. Величина угла определяется транспортиром. 

Широтно-высотный указатель крестцовой ко- 
сти. Отношение верхней ширины крестцовой кости (5) к перед- 


ней ее высоте (2). Этот индекс имеет обычно следующую рубри- 
кацию: 


Х— 99,9 г долихохерия 
100,0—105,9. . . . . субплатихерия 
106,0—Х з 


платихерия 


Указатель ширины тазовой поверхности крест- 
цовой кости Т. Отношение верхней ширины тазовой поверх- 
ности крестцовой кости (4) к длине тазовой поверхности крестцо- 
вой кости (1). 

Указатель ширины тазовой поверхности крест- 
цовой кости ПП. Отношение верхней ширины крестцовой кости 
(5) к длине тазовой поверхности крестцовой кости (1). 

Указатель сужения крестцовой кости в верх- 
ней части. Отношение средней ширины крестцовой кости (9) 
к верхней ширине крестцовой кости (5). 

Указатель сужения крестцовой кости в ниж- 
ней части. Отношение нижней ширины крестцовой кости (10) 
к ее средней ширине (9). 

Указатель сужения крестцовой кости в целом. 
Отношение нижней ширины крестцовой кости (10) к верхней ши- 
рине крестцовой кости (5). 

Указатель изгиба тазовой поверхности крест- 
цовой кости. Отношение передней высоты крестцовой кости 

(2) к длине тазовой поверхности крестцовой кости (1). 

Указатель глубины изгиба тазовой поверхно- 
сти крестцовой кости. Отношение глубины изгиба тазовой 
поверхности крестцовой кости (6) к передней высоте крестцовой 

кости (2). 
казатель положения плоскости глубины и з- 
гиба тазовой поверхности крестцовой кости. От- 
ношение прямой, определяющей положение плоскости глубины 
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изгиба тазовой поверхности крестцовой кости (7) к передней вы- 
соте крестцовой кости (2). | 

Указатель поперечного изгиба тазовой по- 
верхности крестцовой кости в верхней части. 
Отношение верхней ппирины крестцовой кости (5) к верхней пш- 
рине тазовой поверхности крестцовой кости (4). ы 

Указатель поперечного изгиба тазовой по- 
верхности крестцовой кости в средней части. 
Отношение средней ширины креётцовой кости (9) к средней ши- 
рине тазовой поверхности крестцовой кости (8). 


25-{ позвокок 





Рис. 14. Форма боковых частей крестцовой кости 


Указатель высоты суставной поверхности с 
подвздошной костью. Отношение высоты суставной по- 
верхности с подвздошной костью (14) к длине тазовой поверх- 
ности крестцовой кости (1). 

Широтно-высотный указатель суставной по- 
верхности с подвздошной костью. Отношение шири- 
ны суставной поверхности с подвздошной костью (15) к высоте 
суставной поверхности с подвздошной костью (14). 

Указатель поперечного сечения крестцового 
канала. Отношение сагиттального диаметра крестцового канала 
(16) к ширине крестцового канала (и 

Указатель поперечного сечения 
крестцовой кости. Отношение саг 
вания крестцовой кости (18) 
кости (19). 

Указатель изгиба пе 


основания 
иттального диаметра осно- 
к ширине основания крестцовой 


редней поверхности коп- 


е передней высоты коп й 
п чиковой 
кости (24) к длине передней поверхности копчиковой кости (23). 


Число позвонков в крестцовой кости Обычное 
число позвонков, из которых состоит крестцовая кость,— пять 
оно может быть увеличено или Уменьшено н : Е 


рены. 
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Направление боковых частей крестцовой ко- 
сти. Направление боковых частей крестцовой кости бывает 
различным прежде всего при взгляде на крестцовую кость со сто- 
роны ее тазовой поверхности. Для его определения проводится 
мысленно плоскость через основание крестцовой кости. Если боко- 
вые части крестцовой кости идут параллельно этой плоскости 
(рис. 14), то крестцовая кость носит название гомобазальной. 
Если они опускаются кнаружи, то крестцовая кость называется 
гипобазальной. Наконец, если боковые края боковых частей крест- 
цовой кости подняты над плоскостью основания крестцовой кости, 
то такая форма называется гипербазальной. 


РЕБРА (СОЗТАЕ) 


1. Ширина ребер. Синоним — высота ребер. Расстоя- 
ние между верхним и нижним краями тела ребер (согриз созае) 
в наиболее птпироком месте. Расширение ребер на переднем гру- 
динном конце не принимается во внимание. Место измерения с 
целью достижения большей точности следует отмечать каранда- 
том. Скользящий циркуль. 








Рис. 15. Измерение толщины и прямой длины ребра 


2. Толщина ребер. Расстояние между передней и задней по- 
верхностями ребер, которое измеряется по середине тела ребер. 
Скользящий циркуль. 

3. Длина наружной поверхности ребер. Рас- 
стояние от наиболее выступающей по направлению шейки ребер 
(сои созбае) точки на головке ребра (сариб созбае) до перед- 
него грудинного конца ребра, измеряемое по наружной поверх- 
ности ребра. Лента. 

а. Длина внутренней поверхности ребра. Рас- 
стояние от наиболее выступающей по направлению шейки ребра 
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точки на головке ребра до переднего грудинного конца ребра, 
измеряемое по внутренней поверхности ребра. Лента. 

4. Прямая длина ребе р (рис. 15). Расстояние от наи- 
более выступающей по направлению шейки ребра точки на го- 
ловке ребра до наиболее выдвинутой вперед точки на нижнем крае 
переднего грудинного конца ребра. Скользящий циркуль. 

казатель толщины ребер. Отношение толщины ре- 
бер (2) к ширине ребер (1). 

казатель изгиба ребер. Отношение прямой длины 
ребер ‘(4) к длине наружной поверхности ребер (3). 

исло ребер. Число ребер может варьировать, как и число 


позвонков. Поэтому случаи уменьшения или увеличения числа 
ребер следует отмечать 1. 


ГРУДИНА (ЗТЕВМОМ) 


1. Общая длина грудины (рис. 16). Расстояние от 
точки, лежащей наиболее низко на краю яремной вырезки (шс1- 
зита аощаг!з) грудины, до точки, находящейся наиболее низко 
на нижнем крае тела грудины (сотриз Збетп1). Измерение это 
совпадает с медианно-сагиттальной плоскостью. Мечевидный от- 
росток (ргосеззиз хрво1Чеиз) 
определении величины этого р 

2. Длина рукоятки грудины. 


оачу 


емной вырезки до той 
(тапибгИии зёего!), ко- 
медианно-сагиттальной 





Расстояние от точки пересече- 
медианно-сагиттальной плоско- 
оженной точки на нижнем крае 
ток при этом измерении не при- 
ий циркуль. 

ятки грудины (рис. 17). Расстоя- 
ние между наиболее удаленными друг от друга точками на боко- 
вых краях рукоятки грудины. Плоскость этого измерения, как и 


двух последующих, перпендикулярная медианно-сагиттальной 
линии. Скользящий циркуль. 


6. Наименьшая ширина 
стояние между наименее удаленными друг от друга точками на 
боковых краях рукоятки грудины, в ее основании. Практически — 
это наиболее глубокие точки вырезок вторых ребер (1те15итае 
созба]ез 11). Скользящий циркуль. 


рукоятки грудины. Рас- 


измерения - 
Е. С. Алексеева. Материалы по остеометрии ребер. «Уч. ребер см.: 
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7. Толщина рукоятки грудины. Расстояние между 
передней и задней поверхностями рукоятки грудины в основании 
рукоятки, т. е. приблизительно на том же уровне, на каком опре- 
деляется размер 6. Скользящий циркуль. 

5. Наибольшая ширина тела груди- 
ны. Расстояние между наиболее уда- 
ленными друг от друга точками на бо- 
ковых краях тела грудины. Скользя- 
щий циркуль. 

Широтно-продольный ука- : 
затель грудины. Отношение наи- 
большей ширины тела грудины (5) 

к общей длине грудины (1). 











< 


| 
| 
| 
| 
| 

зы] 

2 
| 


чо 


Рис. 16. Измерение полной длины Рис. 17. Измерение наиболь- 
рукоятки и длины тела грудины ‘шей ширины рукоятки, наи- 
меньшей ширины рукоятки 
и наибольшей ширины тела 

грудины 


Широтно-продольный указатель тела груди- 
ны. Отношение наибольшей ширины тела грудины (5) к длине 
тела грудины (3). 

Указатель толщины рукоятки грудины. Отно- 
шение толщины рукоятки грудины (7) к наименьшей ширине 
рукоятки грудины (6). 

казатель длины рукоятки грудины. Отношение 
длины рукоятки грудины (2) к общей длине грудины (1). 

Указатель длины тела грудины. Отношение длины 

тела грудины (3) к общей длине грудины (1). 
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вл пят лШя 


Скелет верхней конечности. 
Техника измерений, 
вычиеление указателей 

и описательная характеристика: 


КЛЮЧИЦА (СГАУТСОГА) 


1. Наибольшая длина ключицы (рис. 18). Расстояние 
между наиболее медиально расположенной точкой грудинного 
конца ключицы (ехтешИаз збегпа!$) и наиболее латерально рас- 
положенной точкой ее плечевого конца (ехтешИаз асгопиа[5). 
Скользящий циркуль или измерительный штатив. В последнем 
случае кость кладется на горизонтальную доску измерительного 
штатива так, чтобы плоскость измерения проходил 
вертикальной продольной стенке прибора. Одним и 
прижимается к вертикальной поперечной стенке, а к другому ее 


концу прикладывается подвижная доска прибора. Величина раз- 


мера отсочитывается на ‘измерительной шкале горизонтальной 
доски. 


а параллельно 
3 концов кость 


и каудальной поверхностя- 
ерения определяется либо 


‚› Либо отмеривается по поло- 
вине наибольшей длины ключицы и отмечается карандашом. 
Скользящий циркуль 


ередине тела кости, т. е. в том 
же месте, где определяется размер 4. Место определяется таким 


рандашом. Скользящий цир- 
куль. 


4 и5. Место определяется так же, как и в этих случаях и анало- 
гичным образом маркируется карандашо 


' При ‘невозможности определения одноименных размеров на парных 
костях чате воого измеряется правая кость. То же относится и а. парным 
костям нижних конечностей. 
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2. Высота изгиба диафиза ключицы. Расстояние 
от наиболее выдвинутой вперед точки переднего края диафиза 
ключицы до прямой, соединяющей наиболее подвинутые назад 
точки переднего края диафиза перед переходом его в грудинный 
и плечевой концы. Последние точки рекомендуется намечать ка- 


1 











рандашом. Координатный циркуль. 

3. Длина основания изгиба диафиза ключицы. 
Определяется вместе с предыдущим размером. Координатный цир- 
куль. 

2а. Высота изгиба диафиза ключицы. Высота наи- 
более выдвинутой вперед точки переднего края диафиза ключицы 


- 


Рис. 18. Измерение наибольшей длины ключицы 





` над прямой, соединяющей наиболее отодвинутые назад точки 


трудинного и плечевого концов ключицы на ее заднем крае. Кость 
кладется на горизонтальную доску измерительного штатива таким 
образом, чтобы эти точки на заднем крае прилегали к одной из 
вертикальных стенок прибора. Подвижная доска прибора прикла- 
дывается к наиболее выступающей точке. 

2 (1). Изгиб акромиального конца ключицы. Вы- 
сота наиболее выдвинутой вперед точки переднего края акро- 
мпального конца ключицы над прямой, соединяющей наиболее 
отодвинутые назад точки трудинного и плечевого концов кости на 
66 заднем крае. Техника измерения та же, что в предыдущем слу- 
чае, но подвижная доска прибора прикладывается к наиболее 
выдвинутой вперед точке акромиального конца. 

казатель прочности ключицы. Отношение окруж- 

ности ключицы (6) к ее наибольшей длине (1). 
казатель поперечного сечения диафиза клю- 
чицы. Отношение вертикального диаметра ключицы (4) к ее 
сагиттальному диаметру (5). 

Казатель изгиба диафиза ключицы Г. Отноше- 
высоты изгиба диафиза ключицы (2) к длине основания из- 
диафиза ключицы (3). 

Казатель изгиба диафиза ключицы П. Отно- 
шение высоты изгиба диафиза ключицы (2а) к наибольшей длине 
ключицы (1). 
больно чично-плечевой указатель. Отношение наи- 

еи длины ключицы (1) к общей длине плечевой кости (2) 


ние 
гиба 
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ЛОПАТКА (ЗСАРОГА) 


1. Морфологическая высота лопатки (рис. 19). ИНО. 
‘ним — морфологическая ширина лопатки. Расстояние от наиболеь 
высоко расположенной точки верхнего угла лопатки (ап 
зпремог зсарШае) до наиболее низко расположенной точки ниж 
него края лопатки (апоШиз ИМегюог зсарШае). Скользящий цир- 
куль. 





Рис. 19. Основные измерения 
лопатки 


2. Морфологическая ширина лопатки. 
ческая длина лопатки. Расстояние 
ной впадины (сауНаз Зепо!4а!$) и точкой, лежащей на медиаль- 
ном крае лопатки (тагво шей!а!з) в основании лопаточной ости 
(зрша зсарц]ае) как раз посередине между ее верхним и нижним 


краями. Рекомендуется намечать эту точку карандашом. Сколь- 
зящий или толстотный циркуль. 


При использовании литературных 
виду, что морфологическая ширина лоп 
ся до последней из перечисленных 
определяют ее до точки, лежащей на 
нижнего края лопаточной ости с медиа 

2а. Ширина лопатки. Расстоя 
ложенной наиболее низко на нижнем 
и точкой, лежащей на медиальном кр 


Синоним — морфологи- 
между средней точкой сустав- 


данных следует иметь В 
атки не всегда определяет- 
точек. Некоторые авторы 
пересечении продолжения 
льным краем лопатки. 

ние между точкой, распо- 
крае суставной впадины, 
ае лопатки в основании 





доме дбн ежа > теля 


лопаточной ости посередине между ее нижним и верхним краями. 
Иными словами, последняя точка та же, что и в пред 
случае. Обе крайние точки размера рекомендуется нам 
рандашом. Скользящий или толстотный циркуль. 


8. Длина латерального края лопатки. Расстояние между точ- 
кой, лежащей наиболее низко на нижнем крае суставной впадины, 
и наиболее низко расположенной точкой нижнего угла лопатки. 
Крайние точки размера следует намечать карандашом, Скользя- 
ший циркуль. 

4. Длина верхнего края лопатки. Прямое расстояние между 
наиболее высоко расположенной точкой верхнего края суставной 
впадины и наиболее высоко расположенной точкой верхнего угла 
лопатки. Эти точки рекомендуется отмечать каранданюм. Сколь- 
зящий циркуль. 

. Проекционная ширина подостной ямки ло- 
патки. Расстояние между наиболее низко расположенной точ- 
кой нижнего угла лопатки и точкой на медиальном крае лопатки, 
расположенной в основании лопаточной ости посередине между 
ее верхним и нижним краями. Эти точки, одна из которых служит 
для определения морфологической ширины лопатки, намечаются 
карандашом. Размер определяется проекционно, т. е. в плоскости, 
параллельной той, в которой измеряется морфологическая высота 
лопатки. Скользящий циркуль с неодинаковой длиной ножек. 
Нужно внимательно следить за тем, чтобы при измерении линейка 
циркуля была строго параллельна плоскости морфологической вы- 
соты лопатки. Можно также определять размер на рисунке в 
дорзальной поверхности кости. 

ба. Морфологическая ширина подостной ямки лопатки. Рас- 
стояние между наиболее низко расположенной точкой нижнего 
угла лопатки и точкой, лежащей на медиальном крае лопатки в 
основании лопаточной ости между ее верхним и нижним краем. 
Иными словами, речь идет о том же размере, что и в предыдущем 
случае, но определяемом не проекционно, а непосредственно 
между указанными точками. Рекомендация намечать их каран- 
дашом сохраняет свое значение. Скользящий' циркуль. 

6. Проекционная ширина надостной ямки ло- 
патки. Расстояние между точкой, расположенной на медиальном 
крае лопатки, в основании лопаточной ости посередине между ее 
верхним и нижним краями, и наиболее высоко расположенной 
точкой верхнего края угла лопатки. Точки отмечаются каранда- 
шом. Размер определяется проекционно, т. е. в плоскости, парал- 
лельной плоскости, в которой измеряется морфологическая высота 
лопатки. Скользящий циркуль с взодинаковой длиной ножек, при 
пользовании которым нужно следить, чтобы линейка циркуля 
при измерении шла параллельно плоскости морфологической вы- 
соты лопатки. Можно определять этот размер также на рисунке 
с дорзальной стороны лопатки. 


ыдущем 
ечать ка- 
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ба. Морфологическая ширина надостной ямки лопатки. Рас- 
стояние между теми же точками, что и в предыдущем случае, но 
с той разницей, что размер определяется не проекционно, а непо- 
средственно. Крайние точки размера, как и в предыдущем случае, 
отмечаются карандашом. Скользящий циркуль. 

7. Длина лопаточной ости. Расстояние от наиболее латерально 
расположенной точки плечевого отростка (асгот!оп зсарч1ае) до 
точки на медиальном крае лопатки, расположенной в основании 
лопаточной ости посередине между ее верхним и нижним краями. 
Скользящий циркуль. 

8. Длина основания лопаточной ости. Расстояние 
от точки, находящейся на медиальном крае лопатки в основании 
лопаточной кости между ее верхним и нижним краями, до точки, 
расположенной наиболее латерально на нижнем крае лопаточной 
ости. 

9. Наибольшая ширина плечевого отростка ло- 
патки. Расстояние от наиболее низко расположенной точки на 
нижнем крае плечевого отростка лопатки (апоиаз астопиа!$) до 
противолежащей точки на его верхнем крае. Точки нужно намо- 

. чать карандашом. Скользящий циркуль. 

10. Длина плечевого отростка ‘лопатки. Расстоя- 
ние от наиболее латерально расположенной точки плечевого от- 
ростка лопатки до наиболее низко лежащей точки на его ниж- 
нем крае. Точки нужно намечать карандашом. Скользящий 
циркуль. 

11. Наибольшая длина клювовидного отростка 
лопатки. Прямое расстояние от вершины клювовидного отрост- 
ка (ргосеззиз сотасо!Чеиз) до его основания. Оно определяется 
на верхнем крае (тагоо зирегог) лопатки. Скользящий циркуль. 

12. Длина суставной впадины лопатки. Прямое 
расстояние между наиболее высоко расположенной точкой на 


верхнем крае суставной впадины и наиболее низко расположенной 
точкой на ее нижнем крае. Скользящий циркуль. 

13. Ширина суставной впадины лопатки. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными одна от другой точками на боко- 
вых краях суставной впадины лопатки. Оно определяется в пло- 
скости, перпендикулярной плоскости предыдущего размера. 
Скользящий циркуль. 

14. Глубина суставной впадины лопатки. Рас- 
стояние от наиболез глубоко лежащей точки суставной впадины 
до прямой, соединяющей точки, между которыми определяется 
длина суставной впадины. Координатный циркуль. 

15. Угол между плоскостями морфологической 
высоты и морфологической ширины лопатки. 
Синонимы — высотно-птиротный утол лопатки, пиротно-длиннот- 
ный угол лопатки. Угол, образуемый плоскостями, в которых 
определяются морфологическая высота и морфологическая шири- 
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на лопатки. Определяется на рисунке с дорзальной или 
поверхности кости. При зарисовке кости следует с | 
чтобы она была укреплена в горизонтальном 
чтобы плоскость, проходящая через точки, 
определения морфологической ширины 
нем угле лопатки, которая используетс 
гической высоты лопатки, была строго 
ным образом нужно поступать и в случа 
всех нижеперечисленных углов. Д 


дуется не зарисовывать всю кость целиком, а отмечать при помощи 
параллелографа положение нужных точек на листе бумаги, соеди- 
НЯТЬ ИХ линиями, ре восстанавливать нужные плоскости и опре- 
делять углы между ними при помощи транспортира. 

15а. Скапуло-спинальный угол 
ним — лопаточно-остевой угол. Угол, 


в которой измеряется морфологическая высота лопатки, и направ- 
лением лопаточной ости. Последнее определяется без учета пле- 
чевого отростка лопатки. Угол измеряется на рисунке. 

15Ъ. Угол медиального края лопатки с лопаточ- 
ной остью. Угол, образованный плоскостью основного направ- 
ления медиального края лопатки и направлением лопаточной ости. 
Плечевой отросток не принимается во внимание при определении 
направления ости. Угол измеряется на рисунке. 

16. Угол латерального края лопатки с лопаточ- 
ной остью. Угол, образованный плоскостью основного направ- 
ления латерального края лопатки и направлением лопаточной 
ости. Плечевой отросток не принимается во внимание при опре- 
делении направления ости. При изменчивости контура латераль- 
ного края (часто он бывает извилистым) следует определя ть 
плоскость его основного направления по плоскости, в которой 
измеряется длина латерального края лопатки. Угол измеряется на 

и ке. 
р о: суставной впадины с латеральным 
Краем лопатки. Угол, образованный плоскостью, в которой 
определяется длина суставной впадины, и направлением и 
ного края лопатки. Последнее определяется, как и в предыдущей 
случае. ется на рисунке. 

78 рав авно м впадины с плоскостью ая 
Фологической высоты лопатки. Угол, а 
нлоскостью, в которой определяется длина а РН : 
и плоскостью морфологической высоты лопатки. Измеряетс 

псун о 
ь 50, Угол суставной впадины с оное 
шириной лопатки. Угол, образованный трей ме 
рой определяется длина суставной впадины, и ака ы ы Е 
логической ширины лопатки. Угол измеряется ее ны 
считывается вверх от плоскости морфологическо } 


реберной 
ледить за тем, 
положении, т. е. 
которые служат для 
лопатки, и точку на ниж- 
Я для измерения морфоло- 
горизонтальна. Аналогич- 
е определения на рисунке 
ля ускорения работы рекомен- 


лопатки. Сино- 
образованный плоскостью, 
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49. Угол морфологической и кы допатии ‹ 
морфологической шириной надостной ямки. Угол, 
образованный плоскостью, в которой измеряется морфологи- 
ческая пгирина лопатки, и плоскостью, В о оеяется 
морфологическая ширина надостной ямки. р Я На 


исунке. Р | а 
а ес морфологической ширины лопатки, 
Отношение морфологической ширины лопатки (2) к ее морфо- 
логической высоте (1). 








Рис. 20. Форма верхнего края лопатки 


Указатель ширины лопатки. Отношение морфологи- 
ческой ширины лопатки (2) к ширине лопатки (2а). 

Указатель латерального края лопатки. Отноше- 
ние длины латерального края лопатки (3) к морфологической 
высоте лопатки (1). 

Указатель ширины надостной ямки. Отношение 


проекционной ширины надостной ямки (6) к морфологической 
пзирине лопатки (2). 


Указатель на 


ки Г. Отношение проекционной ширины надостной ямки (6) к 
проекционной пгирине подостной ямки (5). 











подостной ямок лопат- 
кой ширины надостной ямки 


.. суставной впадины. Отноше- 
ние ре суставной впадины (14) к длине суставной впади- 
ны (12). 


Форма верхнего края лопатки. Верхний край лопат- 
орме, в частности, но степени 
опатки над лопаточной вырез- 








—=а а аз. 





кой (ше зага зсарч]ае). Поэтому с 
форму верхнего края лопатки, 


рис. 20): - 

1 — верхний край имеет го 
тальную форму, верхний угол 
над лопаточной вырезкой. 

2 — верхний край накло- 
нен, но угол наклона не пре- 
вышает 35°, 

3 — верхний край накло- 


нен резко и верхний угол 

расположен значительно 

выше лопаточной вырезки. 

Угол наклона превышает, 
/ 


ледует отмечать ту или иную 
пользуясь трехбалльной шкалой 


ризонтальную или почти горизон- 
лишь незначительно поднимается 


Форма лопаточной ;#: 
ости. Форма лопаточной . 
ости также характеризуется 





7 
| 
вой и межгрупповой измен- а 2 
чивостью. Выделенные Ффор- 
мы чаще всего увязываются 
с принадлежностью к раз- | 
личным расовым типам. Од- г а. 
нако это не означает, что у аня, 
отдельного индивидуума та | З / 
! / 


или иная форма лопатки бу- 


дет непременно  свидетель- 

ствовать о расовых особенно- ый 
стях. Поэтому хотя в остео- у: 
логической литературе ни- 

жеперечисленные формы Зы 3 


имеют названия по тем ра- 

совым типам, среди которых к : 

они преобладают целесооб- Рис. 21. Форма лопаточной ости 
) 

разно обозначать их просто 


баллами (рис. 21): | 
а» ость утончается над основанием, затем утол- 


щается и затем опять утончается на уровне лопаточнои вырезки, 
о й стороны; 
если на нее смотреть с дорзальнои ь : 
2 — лопаточная ость равномерно утолщается по всей своей 
‚длине; 
. 3— лопаточная ость, утончаясь над основанием, затем Е 
Утолщается и дальше остается более или менее одинаковои 
всей своей длине; 
4 — лопаточная ость р 
основания. 


иногда заметно, 35°. 
значительной внутригруппо- 
РЕ 
] 
у 
Га 
7’: 
прай 
/ 


езко изгибается вниз сразу же после 
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Форма плечевого отростка лопатки. Ввиду из. 
менчивости формы плечевого отростка лопатки до сих пор нет об- 
щепринятой градации для обозначения его особенностей. Следует, 
однако, все же выделять треугольную или трапециевидную форму 
плечевого отростка. Но большое количество промежуточных ва- 
риантов следует отмечать отдельно. 


Ш -- 


Рис. 22. Форма лопаточной вырезки 


Форма лопаточной вырезки. Форма лопаточной вы- 
резки определяется в зависимости от резкости перехода верхнего 
края лопатки в край лопаточной вырезки. Выделяется пять ва- 
риантов, последний из которых, характеризующийся превраще- 
нием вырезки в отверстие, встречается крайне редко (рис. 22): 


ье. 


Рис. 23. Форма суставной впадины лопатки 


1 — верхний край лопатки плавно без всякой вырезки пере- 


. В этом случае можно 
говорить о практически полном отсутствии лопаточной вырезки. 
Такое строение верхнего края характерно в основном для прима- 
тов, но встречается и у человека; 

2 — переход от верхнего края лопатки к краю лопаточной вы- 
резки выражен вполне отчетливо, но вырезка неглубока; 


3 — вырезка глубока и край ее образует приблизительно три 
четверти окружности; 


А — край вырезки образует почти полную окружность; 
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5 — вырезка имеет форму отверстия. В ее верхней части верх - 
ний край лопатки срастается в виде узкой костной перегородки. 

Форма суставной впадины лопатки. В строении 
суставной впадины лопатки выделяют два варианта (рис. 23): 
| — овоидная форма, 2 — грушевидная форма. 


ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ (НОМЕВО$) 


1. Наибольшая длина плечевой кости (рис. 24). Рас- 
стояние между наиболее высоко расположенной точкой головки 
плечевой кости ‘(сари Витет!) и наиболее низко расположенной 
точкой плечевого блока (тосШеа Визе!!). Измерительный штатив, 
при использовании которого следует тщательно следить за тем, 














Рис. 24. Измерение наибольшей и общей длины плечевой кости 


чтобы тело кости (сограз Витет!) располагалось строго параллель- 
но вертикальной продольной стенке. Подвижная доска прибора 
прикладывается к тому концу кости, который противоположен 
концу, приложенному к вертикальной поперечной стенке измери- 
тельного штатива, и величина размера отсчитывается на шкале 
горизонтальной доски. 

2. Общая длина плечевой кости. Синоним — физио- 
Логическая длина плечевой кости. Расстояние между наиболее 
высоко расположенной точкой головки плечевой кости и наиболее 
Низко расположенной точкой головчатого возвышения (сарйаииа 

\ипет1). Размер определяется проекционно, т. е. в плоскости, па- 
Раллельной телу кости. Кость кладется на горизонтальную доску 
измерительного штатива задней поверхностью (!абез розфетог) 
ВНИЗ так, чтобы головчатое возвышение было наверху. 

‚ Ширина верхнего эпифиза плечевой кости. Расстояние от 
наиболее медиально расположенной точки головки плечевой кости 
До наиболее латерально расположенной точки большого бугорка 

ИБетс т та] аз). Размер определяется проекционно, поэтому 
Для его определения используется измерительный штатив. Кость 
Кладется своей задней поверхностью на горизонтальную доску 


Штатива таким образом, чтобы медиальная сторона головки и 


75 











внутренний мыщелок (ер1соп4уа$ ше аз) прилегали к верти- 
кальной продольной стенке. Подвижная доска прикладывается 
к большому бугорку, и величина размера определяется на шкале 
горизонтальной доски. Когда точки, между которыми определяет- 
ся размер, расположены в плоскости, перпендикулярной телу 
кости, можно пользоваться, скользящим циркулем. 

4. Ширина нижнего эпифиза плечевой кости. Синоним — мы- 
щелковая птирина плечевой кости. Расстояние между наиболее 
медиально расположенной точкой внутреннего мыщелка и наибо- 
лее латерально расположенной точкой наружного мыщелка 
(ерсопау!аз Тацега|Нз). Скользящий циркуль. Но когда эти точки 
расположены не в плоскости, перпендикулярной телу кости, при- 
меняется измерительный штатив. Техника измерения та же, что 
и в предыдущем случае, с той лишь разницей, что подвижная дос- 
ка штатива прикладывается к наружному мыщелку. 

4а. Наибольшая ширина нижнего эпи физа пле- 
чевой кости. Расстояние между наиболее медиально располо- 
женной точкой внутреннего мыщелка и наиболее латерально рас- 
положенной точкой наружного мыщелка. Отличие от предыдущего 
размера заключается в том, что предыдущий размер берется проек- 
ционно, тогда как размер 4а представляет собой прямое расстояние 
без проекции на плоскость, перпендикулярную телу кости. 

5. Наибольшая ширина середины диафиза плечевой кости. 
Наибольшая ширина тела плечевой кости на уровне середины дли- 
ны, которая определяется либо визуально, либо по половине наи- 
большей длины плечевой кости. В обоих случаях уровень, на кото- 


ром определяется размер, маркируется карандашом. Следует иметь 
в виду, что обычно он лежит на несколько миллиметров выше ниж- 
ней границы дельтовидной шероховатости (боБегозКаз аеЦо1Аеа) 
Это важно в тех случаях, когда дистальный (ехтетИаз шегюг) 


или проксимальный (ехи'етаз зирегюг) концы кости обломаны 
Размер находится эмп 


ирически. Скользящий циркуль. 
6. Наименьшая ширина середины диафиза пле- 
чевой кости. Наименьшая ширина тела плечевой кости на 
том же уровне, что и предыдущий размер. Рекомендация отмечать 
его карандашом сохраняет силу ив данном случае. Размер нахо- 
дится эмпирически и не обязательно проходит в плоскости, перпен- 
дикулярной предыдущему размеру. Скользящий циркуль. 

6Ъ. Ширина середины диафиза плечевой кости. 
Прямое расстояние между медиальным (тагео шеа$) и лате- 
ральным (тагоо ]айега!з) краями тела плечевой кости. Опреде- 
ляется на том же уровне, что и размеры 5 и 6. Скользящий цир- 
куль. 

ба. Наименьшая ширина диафиза пл ечевой 
кости на уровне дельтовидной шероховатости. 
Наименьшая ширина тела плечевой кости на уровне нижнего края 
дельтовидной шероховатости. Уровень отмечается карандашом. 
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Размер обычно определяется между медиальным и латеральных 
краями тела кости. Скользящий циркуль. ? а 

3(2). Ширина плечевой кости н 
тичес кои и е и Ки. Ширина тела плечевой кости на уровне 
хирургической шейки (соПат сЫтаге1еит). Уровень, на котором 
берется размер, определяется карандашом. Размер определяется 


а уровне хирур- 


‚ между внутренним и наружным краями. Скользящий циркуль. 


9. Наибольшая ширина головки плечевой кос- 
ти. Расстояние между наиболее удаленными одна от другой боко- 
выми точками головки плечевой кости. При вертикальном положе- 
нии плеча этот размер лежит в горизонтальной плоскости. Сколь- 
зящий циркуль. 

11. Ширина блока плечевой кости. Расстояние меж- 
ду краями блока плечевой кости. Размер определяется в плоскости, 
проходящей через середину блока и головчатого возвышения и деля- 
щей их на две равные части. Эта плоскость отмечается карандашом. 
Скользящий циркуль. 

12. Ширина головчатого возвышения плечевой 
кости. Расстояние от наиболее латерально расположенной точки 
толовчатого возвышения до углубления, разделяющего головчатое 
возвышение и наружный край блока плечевой кости. 

14. Ширина локтевой ямки плечевой кости. Рас- 
стояние между наиболее удаленными друг от друга точками на 
боковых краях локтевой ямки (!0зза о]есгат!). Края могут быть 
закруглены, и тогда они обводятся боковой поверхностью остро 
отточенного карандаша. Скользящий циркуль. 

6. Сатиттальный диаметр середины диафиза 
плечевой кости. Расстояние между передней (Газтез ащегюг) 
и задней поверхностями тела плечевой кости. Размер определяется 
на том же уровне, что и размеры 5, би 6Ъ, в плоскости, перпенди- 
кулярной плоскости размера 6Ъ. Скользящий циркуль. | Е 

10. В ертикальный диаметр головки плечевои 
Кости Расстояние между наиболее высоко расположенной точ” 
кой на верхней поверхности головки плечевой о м 
низко расположенной точкой ее нижней поверхности. азмер ты, - 
Деляется: в плоскости, пернендикулярнои к плоскости размера 3. 
скользящий циркуль. 


13. Глубина блока плечевой кости. Расстояние меж- 


ДУ наиболее глубоко расположенной и наиболее высокой точками 

на внутреннем крае блока плечевой кости. Скользящии ее В 

Й плечевой кости. гас- 

15. Глубина локтевой ямки 2 с 

стояние ее наиболее глубокой точки локтевой ямки до, р 
соединяющей те точки, между которыми измеряется глубина : 


тевой ‚ Координатный циркуль. к | к 
# О ешан окружность диафиза плечевой кости. Наимень 


Й ири- 
шая окружность тела плечевой кости. Размер опомб — 
чески. Обычно он лежит на уровне, который рас 
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несколько миллиметров ниже дельтовидной шероховатости. 
Лента. 

Та. Окружность середины диафиза плечевой 
кости. Окружность тела плечевой кости на том же уровне, что 
и размеры 5, 6, 6Ъ и ба. Лента. 

8. Окружность головки плечевой кости. Наиболь- 
шая окружность головки плечевой кости. Находится эмпирически. 


Лента. 
18. Угол скрученности плечевой кости (рис. 25). Угол между 


направлением блока и направлением головки плечевой кости. 








Рис. 25. Угол скрученности плечевой кости 


Определяется проекционно. На верхней поверхности в наиболее 
высоко расположенной точке большого бугорка пластилином 
укрепляется нитка, которая натягивается затем через головку пле- 
чевои кости, деля ее пополам. По этой линии на верхней поверх- 
ности головки пластилином или воском укрепляется стальная игла. 
Вторая игла укрепляется на нижнем конце кости (рис. 26). На 
блоке и головчатом возвышении намечается карандашом линия, 
которая приблизительно делит их пополам, и затем при помощи 
параллелографа фиксируется на бумаге проекционное положение 
стальных игл по отношению друг к другу. Угол между ними, опре- 
деляемый транспортиром, и будет углом скрученности плечевой 
кости. 

16. Угол блока нлечевой кости с диафизом. Угол, 
который образует ось диафиза плечевой кости с прямой, проходя- 
щей через наиболее низко расположенные точки внутреннего и на- 
ружного края блока плечевой кости. Для измерения этого угла на 
нижнем конце кости, на ее заднеи поверхности, пластилином или 
воском прикрепляется нитка таким образом, чтобы она, если ее натя- 
нуть, делила заднюю поверхность тела кости приблизительно попо- 
лам. Затем кость кладется на горизонтальную доску измерительного 
штатива своей передней поверхностью, а блок кости плотно при- 
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Рис. 26 
- Маркировка головки и блока плечевой кости с помощью стальных 


игл (у человека и обезьяны) 




















жимается к вертикальнои поперечной стенке штатива. Таким об- 
разом кость лежит на горизонтальной доске не строго параллельно 
вертикальной продольной доске, а под определенным Углом к ней, 
величина которого зависит от наклона блока. Нитка натягивается 
после этого через вертикальную поперечную стенку штатива в 
направлении, продолжающем направление оси диафиза, и при по- 
мощи транспортира определяется угол между ниткой и вертикаль- 
ной поперечной стенкой. Предложено также определять угол меж- 
ду ниткой и прямой, перпендикулярной стенке ?. Практически речь 
идет об ином способе отсчета того же соотношения (рис. 27). 





НАТ й 
Хх о 














Рис. 27. Измерение Угла блока плечевой кости с диафизом 


1 — отсчет по Мартину, 2 — гипотетическая исходная форма кости, 3 — отсчет 
по Властовскому 


мой, перпендикулярной оси диафиза, и прямой, п 
хрящевому краю головки плечевой кости 3. Пока 
не вошел в практику остеометрических работ 
нительных данных (рис. 28). Однако легко п 


этот угол еще 
и по нему нет срав- 
онять, что его вели- 


2 См.: В. Г. Властовский. Об определении углов на длинных костях 
скелета. «Вопросы антропологии», 1961, выш. 8. 

3 См.: В. Г. Властовский. Об определении Углов на длинных костях 
скелета. 
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а может быть получена тригонометрически: й 
= ви р рически: искомый 

Угол головки плечевой кости с диафизом. Сино- 
ним — Угол наклона головки плечевой кости. Угол между осью 
диафиза плечевой кости и направлением анатомической шейки 
(сот апаопсии) Направление оси днафиза отмечается ка- 
рандашом на задней поверхности тела кости. Направление анато- 
мической шеики, т. е. оси наклона головки плечевой кости по отно- 
шению к оси диафиза, также маркируется карандашом на задней 
поверхности тела кости. Угол между двумя этими линиями опре- 
деляется при помощи транспортира. 











Рис. 28. Измерение угла хрящевого края головки плечевой кости 
с диафизом 


7 — отсчет по Мартину, 2 — гипотетическая исходная форма кости, 3 — отсчет 
по Властовскому 


Указатель прочности плечевой кости. Отношение 
наименьшей окружности диафиза плечевой кости (7) к наиболь- 
шей длине плечевой кости (1). 

казатель поперечного сечения диафиза пле- 
чевой кости. Отношение наименьшей ширины середины диа- 
физа плечевой кости (6) к наибольшей ширине середины диафи- 
за (5). 

Указатель поперечного сечения головки пле- 
Чевой кости. Отношение наибольшей ширины головки плече- 
Вой кости (9) к вертикальному диаметру головки (10). 

Указатель ширины блока плечевой кости. От- 
ношение ширины блока плечевой кости (11) к ширине нижнего 

эпифиза плечевой кости (4). 
казатель ширины головчатого возвышения 
Нлечевой кости. Отношение ширины головчатого возвыше- 
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ти (4). 
Наличие межмыщелкового отверстия (рис. 29). 


Иногда костная мембрана, образующая стенку, которая отделяет 


локтевую ямку плечевой кости от венечной ямки (Гозза согопо]- 
| деа), настолько истончается, что 


в ней возникает отверстие. Оно 
носит название межкмыщелково- 
го (огатеп Имегсопауюеит 
$. заргайосШеаге). Процент ча- 
стоты случаев этого морфологи- 
ческого образования, заметным 
образом варьирующего в разных 
расовых группах, следует отме- 
чать при изучении любой остео- 
логической коллекции. 
Наличие надмыщел- 
кового отростка. В ряде 
* случаев над внутренним мы- 
щелком на внутреннем гребне 
тела плечевой кости или рядом | 

с ним находится отросток, кото- | 

рый носит название надмыщел- 

кового (ргосеззи$  ер!соп4у10- 

14ез). Иногда этот отросток про- 

1. ее“ а. должается сухожильным тяжом, 

го отростка который идет к внутреннему 

мыщелку и, следовательно, око- 

‹ стеневая, образует отверстие 

(Гогатшеп зиргасоп4у]о!Чеит). Оно встречается в среднем в 1—2% 
случаев. 

Развитие. дельтовидной шероховатости. Дельто- 
видная шероховатость или, иными словами, место прикрепления 
дельтовидной мышцы (тизсиаз деНо14еиз) характеризуется зна- 
чительной индивидуальной вариабильностью. Однако четкая клас- 
сификация типологических вариантов шероховатости отсутствует. ‹ 
Тем не менее, несмотря на ее отсутствие, следует отмечать силь- 
ное или слабое развитие птероховатости. 


ния плечевой кости (12) к ширине нижнего эпифиза плечевой кос- | 





ЛОКТЕВАЯ КОСТЬ (ОТГМА) 


1. Наибольшая длина локтевой кости (рис. 30). Рас- 
стояние от наиболее высоко расположенной точки  Поктевого от- 
ростка (о]естапоп) локтевой кости до наиболее а асположен- 
ной точки ее шиловидного отростка (ргосеззиз А) `Кость 
кладется на ториронталннухю доску измерительного штатива строго 
параллельно вертикальной продольной доске и прижимается одной 
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из перечисленных точек к вертикальной поперечной доске. По- 
движная доска прикладывается к противоположной точке, а вели- 
чина размера фиксируется на шкале горизонтальной доски. 

9. Физиологическая длина локтевой кости. Расстояние между 
наиболее низко расположенной точкой наружного края венечного 
отростка (ргосеззиз согопо!4епз) и наиболее низко расположенной 
точкой головки плечевой кости (сари Шпае). Скользящий цир- 
куль. 

2(1). Длина локтевой кости от локтевого от. 
ростка до головки. Расстояние от наиболее высоко располо- 








ПО. , 





6(7) 
сы 


Рис. 30. Основные измерения 
локтевой кости 


жЖенной точки локтевого отростка до наиболее низко расположен- 
НОИ точки головки плечевой кости. Та же техника, что и при опре- 
целении размера 1, но кость прижимается к вертикальной попе- 
речной стенке измерительного штатива локтевым отростком, а под- 
вижная доска штатива прикладывается к головке кости. 

- Ширина локтевого отростка локтевой кости. Наибольшая 
ширина локтевого отростка локтевой кости на уровне, делящем 
боковые края суставной поверхности пополам. Скользящий цир- 
куль. 

6(1). Верхняя ширина локтевой кости. Расстояние 
между наиболее медиально расположенной точкой проксимального 
конца (ехтешаз ргохппаНз шпае) локтевой кости и его наиболее 
латерально расположенной точкой. Медиальная точка лежит на 
внутреннем крае венечного отростка, латеральная — на краю лу- 
чевой вырезки (шс1зига га аз). Размер определяется проекцион- 
НО, т. е. в плоскости, перпендикулярной оси диафиза. Кость кла- 
Дется на торизонтальную доску измерительного штатива своей 
задней поверхностью (Ёас1ез розбегог), точнее, своим задним кра- 
ем (пагоо розбет1ог) так, чтобы тело кости шло параллельно вер- 
тикальной продольной стенке. Затем медиальная или латеральная 
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точка прижимается к ней, а подвижная доска приставляется к 


противолежащей точке. с 

Ширина головки локтевой кости. Расстояние между 
наиболее медиально расположенной точкой суставной окружности 
(сели етепыа агЫс\Шаг!з) и наиболее латеральной точкой на ней. 
Скользящий циркуль. 

12. Ширина диафиза локтевой кости. Расстояние между внут- 
ренней поверхностью тела кости ({ас1ез ше!а3) и ее межкостным 
краем (тагсо Ицегоззеа). Размер определяется в плоскости, пер- 
пендикулярной плоскости размера 11, на уровне наибольшего раз- 
вития межкостного края, который отмечается карандашом. Сколь- 
зящий циркуль. 

13. Верхняя ширина диафиза локтевой КОСТИ. 
Расстояние от наиболее низко расположенной точки лучевой вы- 
резки до противолежащей ей точки на внутренней поверхности 
тела кости. Скользящий циркуль. 

9. Передняя ширина суставной поверхности 
венечного отростка локтевой кости (рис. 31). Рас- 
стояние между наиболее выдвинутой вперед точкой края сустав- 
ной поверхности венечного отростка и точкой пересечения края с 
гребнем. отделяющим лучевую вырезку от блоковой вырезки 

(1пе1зига госШеат!з). Скользящий циркуль. 

Задняя ширина суставной поверхности ве- 
нечного отростка локтевой кости. Расстояние между 
наиболее отодвинутой назад точкой края суставной поверхности 
венечного отростка и наиболее задней точкой гребня, который раз- 
деляет лучевую и блоковую вырезки. Скользящий циркуль. 

11. Сагиттальный диаметр диафиза локтевой 
кости. Расстояние между передней поверхностью тела локтевой 
кости (Тас1ез атбетог) и ее задним краем. Размер определяется на 
Уровне наибольшего развития межкостного края, который отме- 
чается карандашом. Скользящий циркуль. 

Верхний сагиттальный диам етр диафиза 
локтевой кости. Расстояние между передней поверхностью 
тела локтевой кости и ее задним краем на Уровне наиболее низко 
расположенной точки лучевой вырезки, т. е. на том же уровне, 
на каком определяется размер 43. Скользящий циркуль. 

7. Сагиттальный диаметр локтевого отрост- 





















лее выступающими точками венечного и локтевого отростков. 
Скользящий циркуль. 

Сагиттальный диаметр головки локтевой кос- 
ти. Расстояние между наиболее передней точкой суставной окруж- 
ности головки локтевой кости и противолежащей ей точкой, ле- 
жащей у основания шиловидного отростка на его задней поверх- 








\ 
Рис. 34. Измерение передней Рис. 32. Измерение верх- 
и задней суставной поверхно- ней части локтевого от- 
сти венечного отростка локте- ростка локтевой кости 
вой кости 


ас — передняя ширина, 
еа — задняя ширина 


ности. При измерении следует следить за тем, чтобы оно произво- 
Дилось в плоскости, перпендикулярной оси диафиза. 
ысота верхней части локтевого отростка 

локтевой кости (рис. 32). Расстояние от наиболее высоко 
расположенной точки локтевого отростка локтевой кости до плос- 
кости, проходящей перпендикулярно оси диафиза через наиболее 
переднюю точку локтевого отростка. Размер определяется на чер- 
теже задней поверхности. На этом чертеже перпендикулярно оси 
диафиза проводится линия, проходящая через наиболее выдвину- 
тую вперед точку локтевого отростка. Расстояние наиболее высоко 
расположенной точки локтевого отростка от этой линии измеряет- 
Ся на рисунке скользящим циркулем. 

_5(1). Высота проксимальной суставной поверх- 
Ности локтевой кости. Расстояние от наиболее высокой 
точки локтевого отростка до наиболее низко расположенной точки 
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лучевой вырезки. Измеряется проекционно, т. е. в одной плоскос- 
ти, параллельной оси диафиза. Так же, как и в предыдущем слу- 
чае, для этой цели служит рисунок задней поверхности кости. Но 
можно пользоваться и измерительным штативом. Кость кладется 
на горизонтальную доску штатива своей медиальной поверхностью, 
и для того чтобы избежать нефиксированного положения, прижи- 
мается задним краем к вертикальной продольной стенке штатива. 
Наиболее высоко расположенная точка локтевого отростка прижи- 
мается к его вертикальной поперечной стенке. Нужно строго сле- 
дить за тем, чтобы плоскость, проходящая через тело кости по оси 
диафиза, была параллельна горизонтальной доске штатива. Для 
этого иногда слегка приподнимают нижний конец кости над гори- 
зонтальной доской штатива и укрепляют его пластилином или вос- 
ком. Расстояние между поперечной вертикальной стенкой штатива 
и наиболее далеко расположенной от него точкой края лучевой вы- 
резки и составляет искомую величину. Она измеряется штанген- 
циркулем или скользящим циркулем. 

5(2). Высота блоковой суставной поверхности 
локтевой кости. Расстояние от наиболее высокой точки лок- 
тевого отростка до наиболее глубокой точки верхней границы луче- 
вой вырезки. Измеряется проекционно, т. е. в плоскости оси диа- 
физа. 

8. Высота локтевого отростка локтевой кости. 
Расстояние от наиболее высокой точки локтевого отростка до 
точки; делящей нижний край локтевого отростка пополам. Сколь- 
зящий циркуль. 

. Наименьшая окружность диафиза локтевой кости. Наимень- 
шая окружность тела локтевой кости, определяемая эмпирически. 
Обычно лежит немного выше дистального конца кости (ехгетНаз 
шемог шпае). Уровень, на котором следует производить измере- 
ние, нужно отмечать карандашом. Лента. 

Окружность середины диафиза локтевой кос- 
ти. Окружность тела кости, определяемая на уровне середины. По- 
следняя находится либо эмпирически, либо отмеряется по полови- 
не наибольшей длины и отмечается карандашом. Лента. 

4. Изогнутость диафиза локтевой кости спере- 
ди назад (рис. 33). Изогнутость диафиза локтевой кости в 
трансверзальнойи или поперечной плоскости. Определяется на ри- 
сунке с задней поверхности кости. На рисунке проводится прямая, 
соответствующая направлению локтевого отростка локтевой кости. 
От нее восстанавливается в обе стороны перпендикуляр, который 
с одной стороны проходит через наиболее низко расположенную 
точку лучевой вырезки. С другой стороны он пересекает контур 
кости. Из точки пересечения вдоль оси тела кости проводится пря- 
мая, которая внизу представляет собою касательную к наиболее 
вогнутой части заднего контура кости. По отношению к этой пря- 
мой определяется наиболее Удаленная от нее точка заднего конту- 
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ра кости, которая может быть определена как высота изгиба диа- 
физа локтевой кости спереди назад. Можно вычислять также ука- 
затель изгиба локтевой кости спереди назад, т. е. отношение высо- 
ты изгиба к указанной прямой. 

да. Сагиттальная изогнутость диа физа локте- 
вой кости. Изогнутость диафиза локтевой кости в сагитталь- 
вой плоскости. Высота наиболее высоко расположенной точки на 








Рис. 33. Измерение изогнутости диафиза локтевой кости спереди назад 


задней поверхности тела кости над линией, соединяющей наиболее 
глубокие точки поверхности. Координатный циркуль. 

15. Локтево-суставной угол локтевой кости 
(рис. 34). Угол между осью диафиза и перпендикуляром к основ- 








Рис. 34. Измерение локтево-суставного угла локтевой кости 


1— отсчет по Мартину, 2 — гипотетическая исходная форма кости, 3 — отсчет 
по Властовскому 


ному направлению локтевого отростка. Определяется на рисунке 
локтевой кости спереди, на котором намечается ось диафиза, ось 
локтевого отростка и перпендикуляр к последней. Было предло- 
жжено также отсчитывать этот угол не от оси диафиза, а от перпен- 
дикуляра к ней“. При таком способе отсчета его величина, естест- 
венно, уменьшается на 90°. 





4В. Г Властовский. Об определении ‘углов на длинных костях 
скелета. 
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Указатель прочности локтевой кости. Отношение 
наименьшей окружности диафиза локтевой кости (3) к физиологи- 
ческой длине локтевой кости (2). 

Указатель наибольшей длины локтевой кос- 
ти Т. Отношение наибольшей длины локтевой кости (1) к ее фи- 
зиологической длине (2). 

Указатель наибольшей длины локтевой кос- 
ти П. Отношение наибольшей длины локтевой кости (1) к ее 
длине от локтевого отростка до головки (2(1)). 

Указатель длины локтевой кости от локтево- 
гоотростка до головки. Отношение длины локтевой кости 
от локтевого отростка до головки (2(1)) к физиологической дли- 
не (2). 

Указатель ширины локтевого отростка локте- 
вой кости, Отношение ширины локтевого отростка (6) к фи- 
зиологической длине локтевой кости (2). 

Указатель верхней ширины локтевой кости. 
Отношение верхней ширины локтевой кости (6(1)) к ее физиоло- 
гической длине (2). 

Указатель ширины головки локтевой кости. 
Отношение ширины головки локтевой кости к физиологической 
длине локтевой кости (2). 

Указатель поперечного сечения диафиза лок- 
тевой кости. Отношение сагиттального диаметра диафиза лок- 
тевой кости (14) к ширине диафиза (42). : 

Указатель платолении. Отношение верхн. 
диафиза локтевой кости (13) к верхнему ати 
диафиза (14). Приняты следующие традацза я это 

















709 
800-2909” 
т к > 





Указатель высоты локтевог 
вой кости. Отношение выс. 
ка локтевой кости (5) к ее фи 

Указатель высоты пр 
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Указатель суставной поверхности венечного 
отростка локтевой кости. Отношение передней ширины 
суставной поверхности венечного отростка локтевой кости (9) к ее 
задней ширине (10). 


ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ (ВАО) 


1. Наибольшая длина лучевой кости (рис. 35). Рас- 
стояние от наиболее высоко расположенной точки головки лучевой 
кости (сара тай) до вершины шиловидного отростка луча 
(ргосеззиз э6у1014еиз гад). При измерении не учитывается сте- 
пень кривизны лучевой кости, которая в ряде случаев может быть 








2 — 





Рис. 35. Основные измерения лучевой кости 


значительна. Кость кладется на горизонтальную доску измеритель- 
ного штатива чаще всего задней поверхностью ({ас1ез розег!ог) 
и прижимается одним из концов к вертикальной поперечной стен- 
ке прибора. Следует следить за тем, чтобы тело кости (согриз гаи) 
шло параллельно вертикальной продольной стенке. Подвижная 
доска прибора прижимается к концу, противолежащему попереч- 
ной вертикальной стенке, и величина размера отсчитывается на 
шкале горизонтальной доски. 

. Физиологическая длина лучевой кости. Расстояние между 
наиболее глубоко лежащими точками суставных поверхностей — 
ямкой луча (Гоуеа тай) и суставной запястной поверхностью 
(Гастез атйсШатз сагреа). Толстотный циркуль. 

1Ъ. Параллельная длина лучевой кости. Расстоя- 
ние от наиболее низко расположенной точки головки лучевой кос- 
ТИ с латеральной стороны до вершины шиловидного отростка. 
Скользящий циркуль. 

Ла. Расстояние между головкой лучевой кости 
и шероховатостью луча. Расстояние от наиболее высоко 
расположенной точки головки лучевой кости до середины шерохо- 
ватости луча (аЪегозКаз гад и). Середина шероховатости отмечает- 
Ся карандашом. Скользящий циркуль. 

[ирина диафиза лучевой кости. Синоним — наибольшая 
ширина диафиза лучевой кости. Наибольшая ширина диафиза лу- 
Чевой кости, измеряемая на уровне наибольшего развития меж- 
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костного края (тагао пцегоззеа). Уровень, на котором производит. 
«ся измерение, отмечается карандашом. 

Ча. Ширина середины, диафиза лучевой кости. Ширина диафи- 
за на уровне середины его длины. Уровень, на котором следует | 
производить измерение, определяется либо визуально, либо отсчи- 
тывается по половине физиологической длины кости. Измеряется 
от наружной поверхности ({ас1ез ЛабегаПз) до противолежащей 
точки на противоположной поверхности тела кости. 

4(1). Ширина головки лучевой кости. Расстояние 

“от наиболее медиально расположенной точки на суставной окруж- 
ности (стсатегепиа атс ]ат13) до точки на ней же, расположен- 
ной наиболее латерально. Скользящий циркуль. | 

4(2). Ширина шейки лучевой кости. Расстояние | 
‘между наиболее латерально и наиболее медиально расположен- 
ными точками на шейке луча (соПат тади). Измеряется в том 
месте, где шейка наиболее тонка. 

5(6). Ширина нижнего эпифиза лучевой кости. 
Расстояние между наиболее латерально и наиболее медиально рас- 
положенными точками дистального конца лучевой кости (ехтеш!- 
фаз шГег1ог гадй). Измеряется проекционно, т. е. в плоскости, пер- 
пендикулярной оси диафиза. Кость кладется на горизонтальную 
доску измерительного штатива своей нижней ‘поверхностью так, 
чтобы латеральная точка была прижата к вертикальной продоль- 
ной стенке, а нижний конец тела кости лежал параллельно ей. 
Подвижная доска штатива прижимается к медиальной точке на 
внешней поверхности шиловидного отростка, и величина размера 
отсчитывается на измерительной шкале. 

5. Сагиттальный диаметр диафиза лучевой кости. Сагиттальный 

„диаметр тела лучевой кости на уровне наибольшего развития меж- 
костного края, т. е. на том же уровне, на каком измеряется раз- 
мер 4. Его следует отмечать карандашом. Расстояние между пе- 
редней и задней поверхностями тела, измеряемое в плоскости, 
перпендикулярной плоскости размера 4. Скользящий циркуль. 

ба. Сагиттальный диаметр середины диафиза лучевой кости. 
Расстояние между передней и задней поверхностями тела лучевой 
кости, измеряемое на том же уровне, что и размер 4а, и в плоскос- 
ти, перпендикулярной ему. Рекомендация отмечать уровень разме- 
ра карандашом сохраняет свое значение и в этом случае. Сколь- 
зящии циркуль. 

5(1). Сагиттальный диаметр головки лучевой 
кости. Расстояние между наиболее передней и наиболее задней 
точками суставной окружности. Измеряется В плоскости, перпен- 
дикулярной размеру 4 (1). Скользящий циркуль. : 

5(2). Сагиттальный диаметр шейки лучевой 
кости. Расстояние между наиболее передней и наиболее задней 
точками шейки плечевой кости. Размер определяется в плоскости, 

` перпендикулярной плоскости размера 4(2). Как и при измерении 
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ширины шейки, следует выбирать тот уровень, на котором шейка 
является наиболее тонкой. Скользящий циркуль. 

3. Наименьшая окружность даифиза лучевой кости. Наимень- 
шая окружность тела лучевой кости. Находится эмпирически. 
Обычно уровень этого размера лежит ниже середины диафиза 
между ней и дистальным концом кости. Лента. 

5(5). Окружность середины диафиза лучевой кости. Окруж- 
ность тела лучевой кости на уровне размеров 4а и 5а. Уровень, на 
котором нужно производить это измерение, находится так же, как 
и уровень размеров 4а и ба, и отсчитывается карандашом. Лента. 

5(3). Окружность головки лучевой кости. Наи- 


большая окружность головки лучевой кости по суставной окруж- 
ности. Лента. 








Рис. 36. Измерение изогнутости диафиза лучевой кости 


5(4). Окружность шейки лучевой кости. Окруж- 
ность шейки лучевой кости на том же уровне, на каком опреде- 
ляются размеры 4(2) и 5(2), т. е. в том месте, где она является 
наиболее тонкой. 

6. Изогнутость диафиза лучевой кости (рис. 36). 
Определяется в трансверзальной или поперечной плоскости на ри- 
сунке с передней поверхности кости. При зарисовке кости следует 
следить за тем, чтобы плоскость, проходящая через центр ямки 
луча на верхнем эпифезе кости, с одной стороны, и через вершину 
шиловидного отростка и середину края нижней суставной запяст- 
ной поверхности на противоположной от шиловидного отростка 
стороне, с другой, была строго горизонтальна. На рисунке наме- 
чают ось шейки лучевой кости и ось верхней части диафиза луче- 
вой кости. Из точки пересечения этих осей восстанавливается пер- 
пендикуляр к оси шейки и опускается на контур латерального 
края кости. Прямая из точки их пересечения доводится до точки 
на контуре латерального края кости, с которой кость резко утол- 
щается в нижнем конце. Наиболее высокая точка латерального 

края над этой прямой будет высотой изгиба лучевой кости. Отно- 
шение высоты изгиба к этой прямой дает указатель изгиба диафи- 
за лучевой кости, которым обычно и пользуются для характери- 
стики степени изогнутости диафиза. 

и Угол диафиза и шейки лучевой кости. Угол 

Е воры бе лучевой кости. 

п? делан для определения 
изогнутости диафиза лучевой кости. Можно также намечать на- 
правления осей шейки и верхней части диафиза при помощи сталь- 
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ных спиц, укрепленных воском или пластилином 1 денонаы по. 
верхности, и затем определять угол между ними _% пей а 
Наконец, можно пользоваться измерительным ш ивом Рида, 
Одна из его нитей соответствует направлению верхней ЗАсти тела 
кости, другая — направлению шейки. Угол между ними, как ИВ 











7 — отсчет по Мартину, 2 — гипотетическая исходная форма кости, 3 — отсчет 
по Властовскому 


предыдущем случае, измеряется т 
считывать этот угол также меж 
шейки, т. е. определять дополни 
дыдущему (рис. 37) 5. 

Та. Трансверзальный 


Рис. 37. Измерение угла диафиза и шейки лучевой кости 
ранспортиром. Предлагалось от- 


жности середины 
Кой длине лучевой кости (2). 

5 В. Г. Властовский. Об определении Углов на длинных костях 
скелета. 
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в того сечения диафиз 
чевой кости. Отношение сагиттального диаметра ди а лу- 
чевой кости (5) к ширине диафиза (4). а диафиза лу- 
Указатель длины верхнего эпифиза луч й 
кости. Отношение расстояния между го учевой 


ловкой лучевой костр 
шероховатостью луча (1а) к наибольшей длине лучевой кост С з 
Указатель ширины головки й о. 
лучевой кости. От- 


вошение ширины головки лучевой кости (4(1)) к физиологиче- 
ской длине лучевой кости (2). 


Указатель ширины нижнего эпифиза лучевой 
кости. Отношение ширины нижнего эпифиза лучевой кости 
(5(6)) к физиологической длине лучевой кости (2). 

Указатель толщины шейки лучевой кости, От- 


ношение окружности шейки лучевой кости (5(4)) к окружности 
толовки лучевой кости (5(3)). 


Е КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ (055А САВРТ) 


Ладьевидная кость (0$ зсарво!4еит) 


1. Наибольшая длина ладьевидной кости (рис. 38 и 
39). Расстояние от наиболее выступающей точки на ребре между 
проксимальной и ульнарной поверхностями до наиболее удаленной 
от нее точки на противоположной радиальной стороне кости. Раз- 
мер определяется проекционно в плоскости, параллельной продоль- 
ной оси кости. Скользящий циркуль с нониусом или штангенцир- 
куль: 

2. Ширина ладьевидной кости. Расстояние между наиболее вы- 
ступающей точкой на проксимальной поверхности (по боковому 
краю кости) и прямой, соединяющей наиболее выступающие точки 
дистальной поверхности. Ножка циркуля, падающая на эту по- 
следнюю точку, часто повисает в воздухе, поэтому к ее фиксации 
нужно относиться с особым вниманием. Скользящий циркуль с 
‚ Нониусом или штангенциркуль. $ 
‚й большая ирина ладьевидной кости. 

Наибольшее расстояние между наиболее выступающей точкой на 
проксимальной поверхности и наиболее удаленной от ие, и 
на ребре между дорзальной и волярной поверхностями. кол 
щий к ангенциркуль. 
ен ость.  Ресстоянио от наиболее высоко 
и кости до поверхности, 

на ребре 

одящей через наиболее низко расположенную Ч ты 
| рокоимальной и дистале ни, Я вацной кости (и 
у на в произвести это изме- 
из стекла или какого- 
вой рукой прижи- 
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Рис. 38. Кости запястья правой руки с дорзальной стороны 


мается к подставке двумя последними точками, а скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль подводится к ней сбоку: 
одна ножка циркуля подводится к нижней поверхности подставки, 
вторая фиксируется на наиболее высокой точке дорзальной поверх- 
ности кости. Из полученной величины вычитается толщина под- 
ставки, которая определяется заранее. Размер должен опреде- 
ляться строго перпендикулярно к подставке. 

За. Наибольшая высота ладьевидной кости. 
Расстояние между наиболее высоко лежащей точкой на дорзаль- 
ной поверхности кости и наиболее низкой точкой на ребре между 
проксимальной и дистальной поверхностями. Размер определяется 
проекционно в плоскости, перпендикулярной плоскости наиболь- 
шей длины ладьевидной кости (1). Скользящий циркуль с нониу- 
сом или штангенциркуль. 

4. Длина суставной площадки проксимальной 
поверхности ладьъевидной кости. Расстояние между 
наиболее выступающей точкой на ребре между проксимальной и 
ульнарной поверхностями и наиболее удаленной от этой точки точ- 
кой, лежащей на противоположной стороне проксимальной поверх- 
ности в радиальном направлении. Размер определяется проекци- 
онно. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

5. Ширина суставной площадки проксималь- 
ной поверхности ладьевидной кости. Расстояние 
между наиболее удаленными одна от другой точками дорзального 
и волярного краев проксимальной поверхности. Измерение произ- 
водится проекционно и в плоскости, перпендикулярной плоскости 
размера 4. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
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Рис. 39. Кости запястья правой руки с волярной стороны 


6. Наибольшая длина суставной площадки ди- 
стальной поверхности ладьевидной кости. Наи- 
большее проекционное расстояние между краями суставной пло- 
щадки в радио-ульнарном направлении. Скользящий циркуль с 
нониусом или штангенциркуль. 

7. Наибольшая ширина суставной площадки 
дистальной поверхности ладьевидной кости. Си- 
ноним — наибольшая высота суставной площадки дистальной по- 
верхности ладьевидной кости. Наибольшее проекционное расстоя- 
ние между краями суставной площадки в дорзо-волярном направ- 
лении. Измеряется в плоскости, перпендикулярной плоскости 
размера 6. Скользящий циркуль © нониусом или штанген- 
циркуль. Е 

8. Глубина суставной площадки дистальной 
поверхности ладьевидной ‚ кости. Расстояние от 
наиболее глубокой точки суставной площадки до прямой, © оеди- 
няющей наиболее выступающие точки на боковых краях сустав- 
ной пло й инатный циркуль. | 

Е о ньный указатель а 
В анис ширины ладьевидной кости (2) к наибольшеи 
длине ладьевидной кости 

Высотно-продольный 
кости. Отношение высоты ладь 
длине ладьевидной кости (1). . 

ысотно-поперечный У 
Кости. Отношение высоты ладье 
ладьевидной кости (2). + 

ва 


ладьевидной 


указатель ы 
3) к наибольшеи 


евидной кости ( 


ладьевидной 


казатель 
(3) к ширине 


видной кости 
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454. 


ма 
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Указатель ширины суставной — площадк, 
проксимальной поверхности ПЕД НОЙ кости 
Отношение ширины суставной площадки проксимальной поверх- 
ности ладьевидной кости (5) к длине суставной площадки прокси. 
мальной поверхности ладьевидной кости (4). 

Указатель наибольшей ширины суставной 
площадки дистальной поверхности ладъевидной 
кости. Отношение наибольшей ширины суставной площадки ди- № 
стальной поверхности ладьевидной кости (7) к наибольшей длине 
суставной площадки дистальной поверхности ладьевидной кос- 
ти (6). Я 

Указатель глубины суставной площадки ди. 
стальной поверхности ладьевидной кости. Отно- 
шение глубины суставной площадки дистальной поверхности 
ладьевидной кости (8) к наибольшей ширине суставной площадки 
дистальной поверхности ладьевидной кости (7). 





Полулунная кость (03 пав) 


1. Длина полулунной кости. Проекционное расстоя- 
ние от наиболее выступающей назад точки на проксимальной по- 
верхности до прямой, соединяющей крайние точки изгиба на ди- 
стальной поверхности кости. Размер берется параллельно радиаль- 
ной поверхности кости. Одна из точек измерения, как легко понять, | 


лежит в воздухе, поэтому за ее фиксацией нужно следить особен- 
но тщательно. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 


нониусом или штангенциркуль. 
5. Наибольшая 
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ной поверхности полулунной кости. 
между наиболее удаленными одна от 
площадки в дорзо-волярном направлении. Размер определяется в 
плоскости, перпендикулярной плоскости предыдущего измерения 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. ий 
И. Средняя длина суставной площадки дис- 
тальнойи поверхности полулунной кости. Сино- 
ним — средняя ширина суставной площадки дистальной поверх- 
ности полулунной кости. Расстояние между наиболее удаленными 
одна от другой точками суставной площадки в радио-ульнарном 
направлении, определяемое приблизительно на середине расстоя- 
НИЯ между дорзальным и волярным краями. Это расстояние соот- 
ветотвует суммарной ширине суставных площадок с головчатой 
костью (0$ сарНайши) и крючковидной костью (03 Вата). 


Проекционное расстояние 
другой точками суставной 


_ Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 


7с. Верхняя длина суставной площадки дис- 
тальной поверхности полулунной кости. Сино- 
ним — верхняя ширина суставной площадки дистальной поверх- 
ности полулунной кости. Расстояние между наиболее удаленными 
одна от другой точками суставной площадки в радио-ульнарном 
направлении, определяемое по дорзальному краю площадки. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

14. Нижняя длина суставной площадки дис- 
тальной поверхности полулунной кости. Сино- 
ним — нижняя ширина суставной площадки дистальной поверхно- 
сти полулунной кости. Расстояние между наиболее удаленными 
одна от другой точками суставной площадки в радио-ульнарном 
направлении, определяемое по волярному краю площадки. Сколь- 
зящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 3 

Та. Длина суставной фасетки с головчатой 
костью. Синоним — ширина суставной фасетки с головчатой 
костью. Проекционное расстояние между наиболее рр 
точками на углах фасетки, измеряемое посередине фасетки. 
Ск й ониусом. >. 

таня фасетки с рю кои й 
костью. Синоним — ширина суставной фасетки с серая 
костью. Проекционное расстояние между наиболее отно 
точками на углах фасетки, измеряемое посередине фасетки. ь 
зящий ниусом. >. : 

о ина суставной площадки 
Дистальной поверхности полулунной кости. ы 
Ноним — наибольшая высота суставной площадки А > 
верхности полулунной кости. Расстояние между ее те ыы ое 
ными одна от другой точками суставной о о кн 
они. Этот размер и равиер ах плоскостях 
ности определять во взаимно-перпендикулярных Е 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
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12. Наибольшая глубина дистальной поверх. 

ности полулунной кости. Наибольшее расстояние от наи- 
более глубокой точки изгиба на дистальной поверхности кости до 
прямой, соединяющей крайние точки изгиба. Координатный цир- 
куль. 
9. Наибольшая длина суставной площадки 
ульнарной поверхности полулунной кости. Сино- 
ним — наибольшая ширина суставной площадки ульнарной по- 
верхности полулунной кости. Проекционное расстояние между 
наиболее удаленными друг от друга точками на дистальном и про- 
ксимальном краях ульнарной поверхности. Скользящий циркуль с 
нониусом или штангенциркуль. 

8. Наибольшая ширина суставной площадки 
Ульнарной поверхности полулунной кости. Сино- 
ним — наибольшая высота суставной площадки ульнарной поверх- 
ности полулунной кости. Проекционное расстояние между наибо- 
леб удаленными одна от другой в дорзо-волярном направлении 

точками на краях ульнарной поверхности. Берется перпендикуляр- 
но предыдущему размеру. Скользящий циркуль с нониусом или 
штангенциркуль. 

11. Наибольшая длина суставной площадки 
радиальной поверхности полулунной кости. Си- 
ноним — наибольшая ширина суставной площадки радиальной по- 
верхности полулунной кости. Проекционное расстояние между 
наиболее удаленными одна от другой точками на дистальном и 
проксимальном краях радиальной новерхности. Скользящий цир- 
куль с нониусом или штангенциркуль. 

40. Наибольшая ширина суставной площадки 
озу икоа пост, 6: 
верхности полулунной кости ъ я о желеной по 
наиболее удаленными одна от р о меу 

у в дорзо-волярном направле- 


нии точками на краях радиальной поверх 
ности. Изм з- 
водится в плоскости, перпенди Е 


Скользящий циркуль с нониусо 

43. Угол взаимного 
дистальной поверхно 
Угол, образованный плоскостям 
ностей. Для его определения эт 


`Ульнарном направлении. 
и укреплены в одной плос- 
я транспортиром. 

Жения суставной пло- 
ности и сустазной 
стью. Угол между плоскос- 


Нужно следить за тем, чтобы они был 
кости. Угол между спицами измеряетс 

14. Угол взаимного поло 
щадки радиальной повер 
площадки с головчатой ко 
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тями суставной площадки радиальной поверхности полулунной 
кости и суставной площадки с головчатой костью. Как и в преды- 
дущем случае, на этих плоскостях укрепляются пластилином 
стальные спицы вдоль суставных площадок. Спицы должны ле- 
жать в одной плоскости. Угол между ними определяется транс- 
портиром. 

45. Угол взаимного положения суставных пло- 
щадок полулунной кости с толовчатой и крючко- 
видной костями. Угол, образованный плоскостями суставных 
площадок с головчатой и крючковидной костями. Он определяется 
так же, как и в двух предыдущих случаях, но для этого следует 
пользоваться очень тонкими спицами небольшого размера. Еще 
лучше заменить их обычными швейными иголками. 

Широтно-продольный указатель полулунной 
кости. Отношение наибольшей ширины полулунной кости (2) к 
длине полулунной кости (1). 

Высотно-продольный указатель полулунной 
кости. Отношение наибольшей высоты полулунной кости (3) к 
длине полулунной кости (1). 

Продольно-высотный указатель полулунной 
кости. Отношение длины полулунной кости (1) к наибольшей 
высоте полулунной кости (3). 

Высотно-поперечный указатель полулунной 
кости. Отношение наибольшей высоты полулунной кости (3) к 
наибольшей ширине полулунной кости (2). 

Поперечно-высотный указатель полулунной 
кости. Отношение наибольшей ширины полулунной кости (2) 

к наибольшей высоте полулунной кости (3). 

Продольно-широтный указатель проксималь- 
ной поверхности полулунной кости. Отношение наи- 
большей длины суставной площадки проксимальной поверхности 

полулунной кости (5) к ее наибольшей ширине (4). 

Широтно-продольный указатель суставной 
площадки дистальной поверхности полулунной 
кости. Отношение наибольшей ширины суставной площадки 
дистальной поверхности полулунной кости (6) к средней длине 

этой площадки (7). 

родольно-широтный указатель суставной 
площадки ульнарной поверхности полулунной 
кости. Отношение наибольшей длины суставной площадки уль- 
нарной поверхности полулунной кости (9) к наибольшей ширине 
этой площадки (8). 

родольно-широтный указатель суставной 
площадки радиальной поверхности полулунной 
Кости. Отношение наибольшей длины суставной площадки ради- 


альной поверхности полулунной кости (44 й 
к ее наибольшей - 
а ) ей ши 
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Трехгранная кость (05 @и14иейгит) 


1. Наибольшая длина трехгранной кости. Проекци- 
онное расстояние от наиболее выдвинутой вперед точки дисталь- 
ной поверхности до наиболее выдвинутой назад точки проксималь- 
ной поверхности: При определении этих точек следует держать 
кость таким образом, чтобы волярная поверхность была обращена 
вверх, а суставная площадка с гороховидной костью — в сторону. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

2. Наибольшая ширина трехгранной кости. Проекционное. рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
ульнарной и радиальной поверхностях кости. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

8. Наибольшая высота трехгранной кости. Проекционное рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
дорзальной и волярной поверхностях кости. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

4. Средняя длина суставной площадки трех- 
гранной кости с крючковидной костью. Синоним — 

средняя ширина суставной площадки трехгранной кости и крючко- 
видной костью. Проекционное расстояние между средней точкой 
ребра, разделяющего суставные фасетки с крючковидной и полу- 
лунной костями, и наиболее удаленной от нее и противолежа- 
щей ей точкой на ульнарном крае суставной площадки с крючко- 
видной костью. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 
5. Наибольшая ши 
трехгранной кости с 
ноним — наибольшая высота 


рина суставной площадки 
крючковидной костью. Си 


циркуль. 

7. Наибольшая ширина 
трехгранной кости с пол 
ним — наибольшая высота суставно 
с полулунной костью. Проекционн 
удаленными одна от другой точка 
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суставной площадки 
Уулунной костью. Сино- 
и площадки трехгранной кости 
ое расстояние между наиболее 
ми на дорзальном и волярном 
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Определяется 


в плоскости, перпендикулярной Скользящий 
. и С. У 


циркуль с нониусом или штанге 


9. Наибольшая длина СсУставной площадки 


ховидной костью. Про- 
ве удаленными одна от другой 
оховидной костью, определяе- 
`дистальном направлении. На- 


циркуль с нониусом или штан- 
генциркуль. 


8. Наибольшая ширина суставной площадки 


2 Дной костью. Про- 
ленными одна от другой 
точками на краях суставной площадки с гороховидной кос тью, 
определяемое приблизительно в радио-ульнарном направлении. 
Находится эмпирически и измеряется перпендикулярно предыду- 
щему. 

Широтно-продольный указатель трехгранной 
кости. Отношение наибольшей ширины трехгранной кости (2) к 
наибольшей длине трехгранной кости (4). 

Продольно-широтный указатель трехгранной 
кости. Отношение наибольшей длины трехгранной кости (1) к 
наибольшей ширине трехгранной кости (2). к 

ысотно-продольный указатель трехгранной 
кости. Отношение наибольшей высоты трехгранной кости (3) 
К ее наибольшей длине (1). ь 

Продольно-высотный указатель трехгранной 
кости. Отношение наибольшей длины трехгранной кости (1) к 
ее наибольшей высоте (3). 

Высотно-поперечный указатель трехгранной 
кости. Отношение наибольшей высоты трехгранной кости (3) 
К ве наибольшей ширине (2). , и 

оперечно-высотный указатель трехгран н ой 
Кости. Отношение наибольшей ширины трехгранной кости (2) 
к й высоте (3). И 

. о, указатель суставн ыы 
площадки трехгранности кости с крючковидн о 
Костью. Отношение наибольшей ширины суставной площадки 

трехгранной кости с рааулилной костью (5) к средней длине 
с Й и ; я 
р > ный указатель сус за Иа 
площадки трехгранной кости с полулунн ила 
стью. Отношение наибольшей ширины суставной их и 
трехгранной кости с пой костью (7) к средней д; 
СУставной ки - в 
ы а указатель А 
площадки трехгранной кости с полулу 
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стью. Отношение средней длины суставной площадки трехгран. 
ной кости с полулунной костью (6) к наибольшей ширине сустав, 
ной площадки (7). ы 

Широтно-продольный указатель суставной 
площадки трехгранной кости с гороховидной ко. 
стью. Отношение наибольшей ширины суставной площадки 
трехгранной кости с гороховидной костью (8) к наибольшей длине 
суставной площадки (9). 

Продольно-широтный указатель суставной 
площадки трехгранной кости с гороховидной 
костью. Отношение наибольшей длины суставной площадки 
трехгранной кости с гороховидной костью (9) к наибольшей ши- 
рине суставной площадки (8). 


Гороховидная кость (0$ р1зНогше) 


1. Наибольшая длина гороховидной кости. Проек- 
ционное расстояние между наиболее удаленными одна от другой 
точками на дистальной и проксимальной поверхностях кости. 
Размер находится эмпирически. Скользящий циркуль с нониусом 
пли штангенциркуль. 

Наибольшая ширина гороховидной кости. Проекционное | 
расстояние между наиболее удаленными одна от другой точками 
на радиальной и ульнарной поверхностях кости. Размер берется 
по продольной оси кости и в плоскости, перпендикулярной пло- | 
скости предыдущего размера. Скользящий циркуль с нониусом | 





или штангенциркуль. 

3. Наибольшая высота гороховидной кости. Проекционное рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками 
на дорзальной и волярной поверхностях кости. Размер находятся 
эмпирически. Скользящий циркуль с нониусом или штангенцир- 
куль. 

5. Наибольшая длина суставной площадки дор ^ 
зальной поверхности гороховидной кости. Проек- 
ционное расстояние между наиболее удаленными одна от дру- 
гои точками на дистальном и проксимальном краях сустав- 
ной площадки. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 

4. Наибольшая ширина 
дорзальной поверхности 
Проекционное расстояние между на 
другой ао на радиальном и 
площадки. Измеряется перпендикулярн р 
Скользящий циркуль с нониусом м > 

Широтно-продольный указатель тороховид- 
ной кости. Отношение наибольшей ширины горохови оС 
ти (2) к ее наибольшей длине (1). тои. ко ь 


О о Рю о 2 д: 


суставной площадки 
тороховидной кости. 
иболее удаленными одна от 
Ульнарном краях суставной 


РИ” ЗНАЛ РАВ 


= ыы 
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Продольно-широтный 
кости, Отношение наибольшей 
| к ее наибольшей ширине (2). 
| 


Указатель гороховидной 
длины гороховидной кости (1) 


Высотно -продольный Указатель гороховидной 
кости. Отношение наибольшей высоты гороховидной кости. (3) к 
ее наибольшей длине (1). Е _ 

Продольно-высотный указатель го 
кости. Отношение наибольшей 
к ее наибольшей высоте (3). 


Высотно-широтный указатель гороховидной 
кости. Отношение наибольшей высоты гороховидной кости (3) 
к ее наибольшей ширине ‘(2). 

Широтно-продольный указатель 
площадки дорзальной поверхности гороховид- 
ной кости. Отношение наибольшей ширины суставной площад- 
ки дорзальной поверхности гороховидной кости (4) к наибольшей 
длине суставной площадки (5). 

Продольно-широтный указатель суставной 
площадки дорзальной поверхности гороховид- 
ной кости. Отношение наибольшей длины суставной площадки 

} дорзальной поверхности гороховидной кости (5) к наибольшей 
ширине суставной площадки (4). 


роховидной 
длины гороховидной кости (4) 


суставной 


—=—=—=——5— 


Трапеция (0$ йарелит) 


1. Наибольшая длина трапеции. Проекционное рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой ети на 
дистальной и проксимальной поверхностях кости. ПеАь Бонч: емо- 
ловский предлагает ориентировать это измерение в к 
перпендикулярной плоскости суставной площадки с ладьевидн - 
костью 6. Это вполне целесообразно из-за неровностеи и зорохова: 
тостей на дорзальной и волярной поверхностях нобея и сое 
ности поэтому ориентировать измерение в в“ о т 
°— Вых той или иной из перечисленных поверхностей. скользящ 

ци или штангенциркуль. 
р И трапеции. скай см 
т р но а, аня а 
и радиальной поверхност сти. Из Е 
но ву размеру. Скользящий циркуль с нониусом 
ЛЬ. | 
в ЕЯ высота трапеции. ре ее | 
ОА удаленными сл ыы я (оегсиют 05815 | 
‘поверхности кости и на бугорке трапеции 


о -во- | 
водится в Дорзо-во 
ь № Иными словами, измерение производи | 












о- | 
А. Бонч-Осмоловский. Кисть а В человека из гр | 
<Коба. «Палеолит Крыма», вып. ы м. Л. > 











аправлении. Следует следить за тем, чтобы оно произ. 
перпендикулярной плоскости предыду- 
ль с нониусом или штанген- 


лярном н 
водилось в плоскости, 
щего размера. Скользящий цирку. 
циркуль. 2 

4 Наибольшая длина суставной площадки ди. 
стальной поверхности трапеции. „Синоним — наиболь_ 
шая пгирина суставной площадки дистальнойи поверхности трапе- 
ции. Проекционное расстояние между наиболее удаленными одна 
от другой точками на ульнарном и дорзальном краях суставной 
площадки. Обычно располагается приблизительно на половине 
расстояния между дорзальной и волярной поверхностями. Изме- 
ряется параллельно дорзальной поверхности. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

5. Наибольшая ширина суставной площадки 
дистальной поверхности трапеции. Синоним — наи- 
большая высота суставной площадки дистальной поверхности 
трапеции. Проекционное расстояние между наиболее удален- 
ными одна от другой точками на дорзальном и волярном краях 
суставной площадки. Измеряется перпендикулярно предыду- 
щему размеру. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 

6. Наибольшая длина суставной площадки про- 
ксимальной поверхности трапеции. Синоним — наи- 
большая ширина суставной площадки проксимальной поверхности 
трапеции. Проекционное расстояние между наиболее удаленными 

одна от другой точками на радиальном крае суставной площадки 
и на ребре между суставной площадкой с ладьевидной костью и су- 
ставной площадкой с трапецоидной костью. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

р пибодьшая Ширина суставной площадки 
оверхности трапеции. Синоним — 

наибольшая высота суставной площадки про й ох- 
ности трапеции. Проекционное аа р. рАЗмалЬьной поверх 
ие между наиболее уда- 

ном и волярном краях 
тся в плоскости, пер- 
Скользящий циркуль с 


ой площадки тра- 
Синоним — наибольшая 


другой точками на радиальном и волярном 
щадки. Скользящий циркуль с нониусом ил 
9. Наибольшая ширина Е 
трапеции с трапецоидной 
большая высота суставной площадк 
костью. Проекционное расстояние м 


104 


штангенциркуль. 

суставной ааа 
костью. Синоним — наи- 
и трапеции с трапецоидной 
ежЖду наиболее удаленными 

































одна от другой точками на дорзальном и волярно 
ной площадки. Измеряется параллельно направлению ребра между 
проксимальнои и ульнарной поверхностями кости и по | вВоЗмож- 
ности перпендикулярно предыдущему размеру. Скользящий цир- 
куль с нониусом или штангенциркуль. 

10. Наибольшая длина суставной площадки тра- 
ВИВЕ-А-о Торой. пястной кос ТЬЮ. Проекционное рас- 
стояние между наиболее Удаленными одна от другой точками на 
дистальном и проксимальном Краях суставной площадки. Сколь- 
зящии циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

11. Наибольшая ширина 
трапеции 


м краях сустав- 


удаленными 
одна от другой точками на дорзальном и волярном краях сустав- 
ной площадки. Измеряется перпендикулярно предыдущему разме- 
штангенциркуль. 

Широтно-продольный Указатель трапеции. От- 
ношение наибольшей ширины трапеции (2) к ее наибольшей 
длине (41). 

Продольно-широтный Указатель трапеции. От- 
ношение наибольшей длины трапеции (1) к ее наибольшей шири- 
не (2). 

Высотно-продольный Указатель трапеции. От- 
ношение наибольшей высоты трапеции (3) к ее наибольшей 
длине (1). 

Продольно-высотный указатель трапеции. От- 
ношение наибольшей длины трапеции (4) к ее наибольшей вы- 
соте (3). 

Высотно-широтный указатель трапеции. Отно- 
шение наибольшей высоты трапеции (3) к ее наибольшей шири- 
не (2). $ 

Широтно-продольный указатель суставной пло- 
щадки дистальной поверхности трапеции. Отно- 
шение наибольшей ширины суставной площадки дистальной по- 
тя трапеции (5) к наибольшей длине суставной площад- 
ки ) ы 

а указатель суставной 
Члощадки проксимальной поверхности трапе- 
Ции. Отношение наибольшей ширины суставной площадки про- 
Ксимальной поверхности трапеции (7) к наибольшей длине сустав- 
Ной площадки (6). Я 

О ароаных указатель ею 
слощадки проксимальной поверхности трапец а 
тношение наибольшей длины суставной площадки проксималь 
ной поверхности трапеции (6) к наибольшей ширине суставной 
площадки (7). 
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Широтно-продольный указа тель суставной 
площадки трапеции с трапецоид НОИ КОСтТЬюЮ, Отно- 
шение наибольшей ширины суставной площадки трапеции с тра- 
пецоидной костью (9) к наибольшей длине суставной пл. ›Щад- 
ки (8). Ч 

Продольно-широтный указатель суставной 
площадки трапеции с трапецоидной костью. Отно- 
шение наибольшей длины суставной площадки трапеции с трапе- 
цоидной костью (8) к наибольшей ширине суставной площад- 
ки (9). 

Широтно-продольный указатель суставной 
площадки трапеции с второй пястной КОСТЬЮ, 
Отношение наибольшей ширины суставной площадки трапеции со 
второй пястной костью (11) к наибольшей длине суставной пло- 
щадки (10). 

Продольно-широтный Указатель сустав НОЙ 
площадки трапеции со второй пястной КОСТЬЮ. 

тношение наибольшей длины суставной площадки трапеции со 


второй пястной костью (10) к наибольшей ширине суставной 
площадки (11). 


Трапецоидная кость (03 гарезо!Чеит) 


1. Наибольшая длина трапецоидной кости. Проек- 
ционное расстояние между наиболе 


точками на дорзальных краях про 
верхностей. Г. А. Бонч-Осмоловский рекомен 
плоскости, перпендикулярной суставной п 
костью 7. На дистальной поверхности соот 


с нониусом или штангенциркуль. 
8. Наибольшая, высота трапецоидно 


й кости. Проекционное рас- 
стояние между наиболее Удаленными 


одна от ДРУгой точками на 





7 Г. А. Бонч-Осмолов ский. Кисть ископаемого человека из гро- 
та Киик-Кобл. 
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дорзальной и волярной поверхностях кости. 
скости, параллельной суставной площадке с л 


и трапецией, но перпендикулярно предыдущему измерению. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

4. Средняя длина суставной площадки прокси- 
мальной поверхности транецоидной кости. Сино- 
ним — верхняя ширина суставной площадки проксимальной по- 
верхности трапецоидной кости. Проекционное расстояние между 
радиальным и ульнарным краями суставной площадки прибли- 
зительно на уровне половины ее ширины. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

4а. Верхняя длина суставной площадки прокси- 
мальной поверхности трапецоидной кости. Сино 

ним — верхняя ширина суставной площадки проксимальной по- 
верхности трапецоидной кости. Проекционное расстояние между 
радиальным и ульнарным краями суставной площадки по ее дор- 
зальному краю. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 

45. Нижняя длина суставной площадки прокси- 
мальной поверхности трапецоидной кости. Сино- 
ним — верхняя ширина суставной площадки проксимальной по- 
верхности трапецоидной кости. Проекционное расстояние между 
радиальным и ульнарным краями суставной площадки по воляр- 
ному краю. Скользящий циркуль с нониусом или штангенцир- 
куль. 

4. Наибольшая длина суставной площадки про- 
ксимальной поверхности трапецоидной кости. Си- 
ноним — наибольшая ширина суставной площадки проксимальной 
поверхности трапецоидной кости. Проекционное расстояние между 
наиболее удаленными одна от другой точками на радиальном и 
Ульнарном краях суставной площадки. Размер находится эмпи- 
Тически. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

5. Средняя ширина суставной площадки про- 
Коимальной поверхности трапецоидной кости. 

иноним — средняя высота суставной площадки проксимальной 
новерхности трапецоидной кости. Проекционное расстояние между 
Дорзальным ‘и волярным краями суставной площадки, приблизи- 
тельно на середине по ее длине и перпендикулярно предыдущему 
Размеру. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
а. Наибольшая ширина суставной площадки 
проксимальной поверхности транецоидной кости. 
Роекционное расстояние между наиболее удаленными одна от 
Другой точками на дорзальном и волярном краях суставной пло- 


Чадки. Находится эмпирически. Скользящий циркуль с нониусом 

или штангенциркуль. р ы 
“Средняя длина суставной площадки трапе 

Чоидной кости с трапецией. Синоним — средняя ши- 


407 


Измеряется в пло- 
адъевидной костью 








рина суставной площадки трапецоидной кости с трапецией, 
Проекционное расстояние между дистальным и проксималь_ 
ным краями суставной площадки, измеряемое приблизительно 
на ее середине. Скользящий циркуль с нониусом или штан ген- 
циркуль. 
ба. Верхняя длина суставной площадки трапе- 
цоидной кости с трапецией. Синоним — верхняя шири- 
на суставной площадки транецоидной кости с транецией. Проек- 
ционное расстояние между дистальным и проксимальным краями 
суставной площадки, измеряемое по ее дорзальному краю. Сколь- 
зящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
6Ъ. Нижняя длина суставной площадки трапе- 
цоидной кости с трапецией. Синоним — нижняя шири- 
на суставной площадки трапецоидной кости с трапецией. Проек- 
ционное расстояние между дистальным и проксимальным краями 
суставной площадки, измеряемое по ее волярному краю. Скользя- 
щий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
6с. Наибольшая длина суставной площадки тра- 
пецоидной кости с трапе цией. Синоним — наибольшая 
ширина суставной площадки трапецоидной кости с трапецией, 
Проекционное расстояние между наиболее удаленными одна от 
другой точками на дистальном и проксимальном краях суставной 
площадки. Размер находится эмпирически. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 
7. Средняя ширина 
пецоидной кости ст 


ционное расстояние меж 
суставной площадки, 
Скользящий циркуль с 


Та. Задняя ширина суставной площадки трапе- 


о иноним — задняя высота 


площадки, измеряемое по проксимальн 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
7. Передняя ширина суставн 


ы чоЙ площадки тра- 
пецоидной кости с трапецией. Синоним — передняя 


Ы и волярным краями 
суставной площадки, измеряемое по дистальному краю. Скользя- 
щий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
7с. Наибольшая ширина 

трапецоидной кости с трапе 
шая высота суставной площадки трап 
Проекционное расстояние между на 
другой точками на дорзальном и во 
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Суставной площадки 
цией. Синоним — наиболь- 
ецоидной кости с трапецией. 
иболее удаленными одна от 
лярном краях суставной пло- 


Е ее а 


щадки. Размер находится эмпирически. 
нониусом или штангенциркуль. 

8. прод яя длина суставной площадки трапе- 
ПА < С головчатой костью. Синонии_ 
средняя и суставной площадки трапецоидной кости с голов- 
чатой костью. 'роекционное расстояние между дистально-ульнау- 
ным и проксимально-радиальным краями суставной пл ощадки, 
приблизительно на уровне середины ширины. Скользящий цир- 
куль с нониусом или штангенциркуль. 

8а. Верхняя длина суставной площадки трапе- 
цоиднои кости с головчатой костью. Синоним — 
верхняя ширина суставной площадки трапецоидной кости с го- 
ловчатой костью. Проекционно расстояние между дистально- 
ульнарным и проксимально-радиальным краями суставной пло- 
щадки, измеряемое по ее дорзальному краю. Скользящий циркуль 

с нониусом или штангенциркуль. 

8. Нижняя длина суставной площадки трапе- 
цоидной кости с головчатой костью. Синоним — ниж- 
`няя ширина суставной площадки трапецоидной кости с головчатой 
костью. Проекционное расстояние между дистально-ульнарным и 
проксимально-радиальным краями суставной площадки, измеря- 
емое по ее волярному краю. Скользящий циркуль с нониусом или 
штангенциркуль. к 

8с. Наибольшая длина суставной площадкитра- 
пецоидной кости с головчатой костью. Синоним — 
наибольшая длина суставной площадки трапецоидной кости с го- 
ловчатой костью. Проекционное расстояние между наиболее уда- 
ленными одна от другой точками на дистально-ульнарном и про- 
ксимально-радиальном краях суставной площадки. Находится эм- 
пирически. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
9. Средняя ширина суставной площадки тра 
пецоидной кости с головчатой костью. Синоним — 
средняя высота суставной площадки трапецоидной кости с голов- 
чатой костью. Проекционное расстояние между дорзальным и во- 
лярным краями суставной площадки, определяемое на уровне се- 
редины длины. Скользящий циркуль © нониусом или штанген- 
циркуль. ы 
9а. Задняя ширина суставной площадки трапе- 
Цоидной кости с головчатой костью. Синоним — зад- 
няя высота суставной площадки трапецоидной кости с о 
костью. Проекционное расстояние между дорзальным и ст 
краями суставной площадки, измеряемое по ее проксимал Ре 
Диальному краю. Скользящий циркуль с нониусом или шта 
циркуль. & ы 
9Ъ. Передняя ширина суставной с 4 
Пецоидной кости с головчатой костью. иноним Е 
передняя высота суставной площадки трапецоидной кости с голо 
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Скользящий циркуль с 








чатой костью. Проекционное расстояние между дорзальным и во- 
лярным краями суставной поверхности, измеряемое по дистально- 
ульнарному краю. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. д 

9. Наибольшая ширина суставной площадки 
транецоидной кости с головчатой костью. Сино- 
ним — наибольшая высота суставной площадки трапецоидной ко- 
сти с головчатой костью. Проекционное расстояние между наибо- 
лее удаленными одна от другой точками на дорзальном и воляр- 
ном краях суставной площадки. Размер находится эмпирически. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

10. Средняя длина суставной площадки траце- 
цоидной кости со второй пястной костью. Сино- 
ним — средняя ширина суставной площадки трапецоидной кости 
со второй пястной костью. Проекционное расстояние между ради- 
альным и ульнарным краями суставной площадки, измеряемое 
примерно на уровне середины ее ширины. Скользящий циркуль с 
нониусом или штангенциркуль. 

10а. Верхняя длина суставной площадки трапе- 
цоидной кости со второй пястной костью. Сино- 
ним — верхняя ширина суставной площадки трапецоидной кости 
со второй пястной костью. Проекционное расстояние между ради- 
альным и ульнарным краями суставной площадки, измеряемое по 
ее дорзальному краю. Скользящий циркуль с нониусом или штан- 
генциркуль. 

10Ъ. Нижняя длина суставной площадки трапе- 
цоидной кости со Второй пястной костью. Сино- 


10с. Наибольшая 
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трапецоидной кости со вто 
Синоним — ульнарная высота сустав 
кости со второй пястной костью. Проекпионное расстояние межд 
дорзальным и волярным краями, измеряемое по ульнарному а т 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. р 

44Ъ. Радиальная ширина суставной площадки 
ПН СОСТЕ со второй пястной костью. 
Синоним — радиальная высота суставной площадки трапецоидной 
кости со второй пястной костью. Проекционное расстояние между 
дорзальным и волярным краями суставной площадки, измеряемое 
по радиальному краю. Скользящий циркуль с нониусом или штан- 
тенциркуль. 

11с. Наибольшая ширина суставной площадки 
трапецоидной кости со второй пястной костью. 
Синоним — наибольшая высота суставной площадки трапецоидной 
кости со второй пястной костью. Проекционное расстояние между 
наиболее удаленными одна от другой точками на дорзальном и во- 
лярном краях суставной площадки. Точки определяются эмпи- 
рически. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Широтно-продольный указатель трапецоид- 
ной кости. Отношение наибольшей ширины трапецоидной 
кости (2) к ее наибольшей длине (1). 

Продольно-широтный указатель трапецоид- 
ной кости. Отношение наибольшей длины трапецоидной кости 
(1) кее наибольшей ширине (2). 

Высотно-продольный указатель тр апецоид- 
ной кости. Отношение наибольшей высоты трапецоидной кос- 
ти (3) к ее наибольшей длине (1). 5 

Продольно-высотный указательтрапецоидной 
Кости. Отношение наибольшей длины трапецоидной кости (1) 

К ее наибольшей высоте (3). 

Высотно-поперечный указатель трап ецоид- 
Ной кости. Отношение наибольшей высоты трапецоидной кос- 
ти (3) к ее наибольшей ширине (2). | 

оперечно-высотный указатель трапецоид- 
Вой кости. Отношение наибольшей ширины трапецоидной кос- 
ти (2) к ее наибольшей высоте (3). ь 

иротно-продольный указатель р м 
площадки проксимальной поверхности трал е я 
Идной кости. Отношение наибольшей ширины суставной пло- 
Щадки проксимальной поверхности трапецоидной кости (5а) к 
Средней длине суставной площадки (4). 

родольно-широтный указатель 
Площадки проксимальной поверхности ее 
Цоидной кости. Отношение средней длины ОНО пло 
Щадки проксимальной поверхности трапецоидной кости (4) и наи- 
большей ширине суставной площадки (5а), 


рой пястной костью. 
ной площадки трапецоидной 


суставной 
трапе- 
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Широтно-продольный Соль буставной 
площадки трапецоидной кости с тр азпецией, 
Отношение наибольшей ширины суставной о трапецоид- 
ной кости с трапецией (7с) к средней длине суставной площад- 
т Е шитотный указатель суста ВНОЙ 
площадки трапецоидной кости с трапецией. От- 
ношение средней длины суставной площадки Е ЯлноЕ кости 
с трапецией (6) к наибольшей птирине суставной площадки (7°). ь 
Широтно-продольный указатель суставной 
площадки трапецоидной кости с головчатой 
костью. Отношение наибольшей ширины суставной площадки 
трапецоидной кости с головчатой костью (9с) к средней длине су- 
ставной площадки (8). к 
Продольно-широтный указатель суста ВНОЙ 
площадки трапецоидной кости с головчатой 
костью. Отношение средней длины суставной площадки трапе- 
поидной кости с головчатой костью (8) к наибольшей ширине су- 
ставной площадки (96). . 
Широтно-продольный указатель суставной 
площадки трапецоидной кости со второй пяст- 
ной костью. Отношение наибольшей ширины суставной пло- 
щадки трапецоидной кости со второй пястной костью (14с) керед- 
ней длине суставной площадки (10). й 
Продольно-широтный указатель суставной 
площадки трапецоидной кости со второй пяст- 
ной костью. Отношение средней длины суставной площадки 


трапецоидной кости со второй пястной костью (10) к наибольшей 
иирине суставной площадки (44с). 


Головчатая кость (03 сарНаит) 


1. Наибольшая, длина головчатой кости. Проекцион- 
ное расстояние между наиболее удаленными одна от другой точка- 
ми на дистальной и проксимальной поверхностях кости. Скользя- 
щий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

2. Наибольшая ширина головчатой кости. Проекционное рас- 
стояние между наиболее удаленными о 


ь Е дна от другой точками на 
ульнарной и радиальной поверхностях кости. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

8. Наибольшая высота головчато 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
дорзальной и волярной поверхностях кости. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

4. Наибольшая длина голо 
сти. Проекционное расстояние от наиб 
мально точки головки до противолеж 
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и кости. Проекционное рас- 


вки головчатой ко- 


олее выступающей прокси- 
ащеи ей и наиболее удален- 


_ нь. = 


а 




























ной от нее в дистальном направлении точки головки. Иногда встре- 
_ чающееся в области первой из этих точек возвышение на головке 
не следует приплюсовывать к величине размера, и указанную точ- 
ку рекомендуется брать в основании этого возвышения. Скользя- 
щий циркуль с нониусом и неравными ножками. 

5. Наибольшая ширина головки головчатой 
кости. Проекционное расстояние между наиболее Удаленными 
одна от другой точками на радиальном и ульнарном краях голов- 
ки. Определяется перпендикулярно предыдущему измерению. 
Плоскость этого измерения чаще всего проходит через дисталь- 
ную точку размера 4. Р. Мартин вообще рекомендует производить 
это измерение на уровне этой точки. Скользящий циркуль с но- 
ниусом или штангенциркуль. 

6. Наибольшая высота головки головчатой 
_ кости. Проекционное расстояние между наиболее удаленными 
одна от другой точками на дорзальной и волярной поверхностях 
толовчатой кости. Измеряется в плоскости, перпендикулярной 
плоскости обоих предыдущих размеров. Скользящий циркуль с 
нониусом или штангенциркуль. 

8. Наибольшая длина суставной площадки ди- 
стальной поверхности головчатой кости. Сино- 
ним — наибольшая ширина суставной площадки дистальной по- 
верхности головчатой кости. Проекционное расстояние между 
Ульнарным краем суставной поверхности и ребром между сустав- 
° ными фасетками со второй пястной костью и трапецоидной костью. 
Ребро иногда бывает выражено недостаточно четко, почему к оп- 
ределению последней опорной точки размера нужно подходить 
с большим вниманием. Сам размер берется обычно на уровне по- 
ловины ширины суставной поверхности. Нужно добиваться того, 
чтобы он по возможности лежал в плоскости, перпендикулярной 

размеру 7. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

7. Наибольшая ширина суставной площадки 

дистальной поверхности головчатой кости. Си- 

ноним — наибольшая высота суставной площадки дистальной по- 

рхности толовчатой кости. Проекционное расстояние между 

вершиной зубовидного возвышения на волярном крае суставной 

ощадки и ее дорзальным краем. Измерение производится па- 

лельно ульнарному краю суставной площадки. Скользящий 

ркуль с нониусом или штангенциркуль. 

9. Наибольшая длина суставной площадкиго- 

вчатой кости с крючковидной костью. Проек- 

ое расстояние между наиболее дистально расположенной точ- 

на дистальном крае суставной площадки и наиболее дистально 

юложенной точкой на ульнарном крае головки. Измерение 

_ производить в плоскости, перпендикулярной плоскости 

выступающей вперед дистальной поверхности. Скользя- 

куль с нониусом или штангенциркуль. 
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10. Наибольшая ширина суставной площадки й 
толовчатой кости с крючковидной костью. Сино- р. 
ним — наибольшая высота суставной площадки головчатой кости | 
с крючковидной кость. Проекционное расстояние между наибо- и 
лее удаленными одна от другой точками на дорзальном и воляр- и 
ном краях суставной площадки. Измеряется перпендикулярно 
размеру 9. Скользящий циркульс нониусом или штангенциркуль. 

141. Наибольшая длина суставной площадки 
радиальной поверхности головчатой кости, 
Проекционное расстояние между наиболее удаленными одна от 
другой точками на ребре между суставными фасетками со второй 

пястной костью и трапецоидной костью, © одной стороны, и на и 
желобке между суставной площадкой и головкой кости, с другои. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

12. Наибольшая ширина суставной площадки 
радиальной поверхности головчатой кости. Про- 
екционное расстояние между дорзальным и волярным краями су- 








































ставной площадки, измеряемое перпендикулярно размеру 11. и 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. ый 
Широтно-продольный указатель головчатой ИИ 
кости. Отношение наибольшей ширины головчатой кости (2) ОД 
к ее наибольшей длине (1). „ й 
Высотно-продольный указатель головчатой Мо 
кости. Отношение наибольшей высоты головчатой кости (3) к Ч 
наибольшей длине головчатой кости (4). ЗУ 
Высотно-поперечный указатель головчатой | 
кости. Отношение наибольшей высоты головчатой кости (3) к | 
ее наибольшей ширине (2). ы р 
Поперечно-высотный указатель головчатой [и 
кости. Отношение наибольшей ширины головчалой кости (2) м 
к ее наибольшей высоте (3). ра № 
Указатель длины головки головчатой кости. у 
Отношение наибольшей длины головки головчатой кости (4) к к 
наибольшей длине головчатой кости (1). н-* Я и 
Указатель ширины головки голов | 
ти. Отношение наибольшей ширины головки | м 
(5) к наибольшей ширине головчатой кости (2). и 
Указатель высоты головки головч К 
Отношение наибольшей высоты головки головч \ 


к наибольшей высоте головчатой кости (3) 
Широтно-продольный ука 
площадки дистальной пове 
кости. Отношение наибо й 
стальной поверхности. 
суставной площадки 
Продольно- 
площадки дис 
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кости. Отношение наибольшей длины суставной площадки дис- 
тальной поверхности головчатой кости (8) к наибольшей ширине 
суставной площадки (7). , 

Широтно-продольный указатель суставной 
площадки головчатой кости с крючковидной 
костью. Отношение наибольшей ширины суставной площадки 
головчатой кости с крючковидной костью (40) к наибольшей дли- 
не суставной площадки (9). 

Широтно-продольный указатель суставной 


площадки радиальной поверхности головчатой 
кости. Отношение наибольшей ширины суставной илощадки ра- 
диальной поверхности головчатой кости (12) к наибольшей длине 


суставной площадки (11). 


Крючковидная кость (0$ Вата) 


1. Наибольшая длина крючковидной кости. Проек- 
ционное расстояние между вершиной проксимального отрезка и 
наиболее выдвинутой дистально точкой дорзального края дисталь- 
ной поверхности кости. Измеряется параллельно дорзальной по- 
верхности. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
_ 2. Наибольшая ширина крючковидной кости. Проекционное 
расстояние между наиболее удаленными одна от другой точками 
на радиальной и ульнарной поверхностях кости. На ульнарной по- 
верхности опорная точка размера приходится на дистальный край. 
Размер определяется перпендикулярно предыдущему. Скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

3. Наибольшая высота крючковидной кости. Проекционное рас- 
стояние между наиболее высоко лежащей точкой на дорзальной 
поверхности кости и точкой на вершине крючка крючковидной 
кости (Вал аз 05315 Вашай). Измеряется в плоскости, перпенди- 
кулярной плоскости двух предыдущих измерений. Скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

4. Высота тела крючковидной кости. Проекци- 
онное расстояние от наиболее высоко лежащей точки на дорзаль- 
ной поверхности кости до наиболее волярно расположенной точки 
ва волярном крае дистальной поверхности кости. Измеряется пер- 
_  Цендикулярно размеру 1. Скользящий циркуль с нониусом и не- 
_ одинаковыми ножками. 

р 5. Длина крючка крючковидной кости. Проекци- 
$ онное расстояние между вершиной крючка и наиболее высоко ле- 

жащей точкой волярной поверхности кости. Скользящий циркуль 
© нониусом и неодинаковыми ножками. 

6. Проекционная длина крючка крючковид- 
Ной кости. Разность между размерами 3 и 4. 

_ 14. Наибольшая ширина крючка крючковид- 
й кости. Проекционное расстояние между наиболее удален- 
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ными друг от друга точками на дистально-ульнарной и прокси- 
мально-радиальной поверхностях крючка крючковидной кости. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

15. Толщина крючка крючковидной кости. Про- 
екционное расстояние между боковыми поверхностями крючка 
крючковидной кости, измеряемое перпендикулярно предыду- 
щему размеру. Скользящий циркуль © нониусом или штанген- 
пиркуль. :. 

8 Наибольшая длина суставной площадки 
дистальной поверхности крючковидной кости, 
Синоним — наибольшая ширина суставной площадки дистальной 
поверхности крючковидной кости. Проекционное расстояние меж- 

ду наиболее удаленными одна от другой точками на ульнарном и 
радиальном краях суставной площадки. Скользящий циркуль с но- 
ниусом или штангенциркуль. 

7. Наибольшая ширина суставной площадки 
дистальной. поверхности крючковидной кости, 
Синоним — наибольшая высота суставной площадки дистальной 
поверхности крючковидной кости. Проекционное расстояние меж 
ду наиболее удаленными одна от другой точками на дорзальном 
и волярном краях суставной площадки. Измеряется перпендику- 
лярно предыдущему размеру и параллельно размеру 3. Скользя- 

ший циркуль с нониусом или штангенциркуль. мые 
9. Наибольшая длина суставной площадки 
радиальной поверхности крючковидной кости. 
Проекционное расстояние между наиболее удаленными. ‘одна от 
другой точками на проксимальном и дистальном краях сустат 
площадки. Скользящий циркуль с нониусом или ш т] 
10. Наибольшая ширина суставной 
радиальной поверхности крючков 
Синоним — наиболышая высота суставной плоп 
поверхности крючковидной кости. Проекцио 
ду наиболее удаленными одна от другой. 
и ульнарном краях суставной площадки. 1 
лярно предыдущему размеру. Скс 
или штангенциркуль. = 

41. Наибольшая 
ульнарной повер 
Проекционное рассто, 
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лярном краях суставной площадки. Скользящий циркуль с нониу- 
сом или штангенциркуль. у 

13. Угол положения крючка к к 
кости по отношению к 
продольной осью крючка крючков 
ее тела. Продольные оси тела крючковидной кости и крючка крюч- 
ковиднои кости маркируются при помощи стальных спиц, укреп- 
ляемых пластилином. Угол между спицами (следует следить за 
тем, чтобы они лежали в одной плоскости) определяется транспор- 
тиром. 

Широтно-продольный Указатель 
ной кости. Отношение наиболь 

сти (2) к ее наибольшей длине (1). 

Высотно-продольный Указатель крючковид- 
ной кости. Отношение наибольшей высоты крючковидной ко- 
сти (3) к ее наибольшей длине (1). 

* Продольно-высотный Указатель крючковид- 
ной кости. Отношение наибольшей длины крючковидной кос- 
ти (1) к наибольшей высоте крючковидной кости (3). 

Высотно-поперечный указатель крючковид- 
ной кости. Отношение наибольшей высоты крючковидной кос- 
ти (3) к ее наибольшей пирине (2). 

Поперечно-высотный указатель крючковид- 
ной кости. Отношение наибольшей ширины крючковидной 
кости (2) к ее наибольшей высоте (3). 


рючковидной 
ее телу. Угол, образованный 
идной кости и продольной осью 


крючковид- 
шей ширины крючковидной ко- 


= 


5 Указатель проекционной длины крючкакрю- 

з чковидной кости. Отношение проекционной длины крючка 

о крючковидной кости (5) к наибольшей длине крючковидной кос- 
ти (1). 


Указатель толщины крючка крючковидной 
кости. Отношение толщины крючка крючковидной кости (15) 
Й е (14). в 
ь в де ний указатель ва ой 
площадки дистальной поверхности крючковид- 
| ной кости. Отношение наибольшей ширины суставной пло- 
| Г Щадки дистальной поверхности ао кости (7) к наи- 
бол й тавной площадки р Г 
Е ПИ олольный указатель а 
Г площадки радиальной поверхности крючко ве 
_ Ной кости. Отношение наибольшей ширины а : 
з Е радиальной поверхности Я кости (10) к наи- 
льшей ставной площадки (9). г 
И бродольный указатель су я 
площадки ульнарной поверхности крюч ря 
Ной кости. Отношение наибольшей ширины а = ева 
ки ульнарной поверхности крючковидной кости (12) к на 


шей длине суставной площадки (11). 
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КОСТИ ПЯСТИ (055А МЕТАСАВРТ) 


Первая пястная кость (03 шебасагра!е Т) 


Наибольшая длина первой пястной кости (рис. 40 п 
41). Расстояние между наиболее удаленными одна от другой О 
ками на головке (сари 05515 шебасаграНз Г) и основания (Ъа$1$ 03. 
$15 шебасагра|з Г) кости. Измерение ориентируется по продольной 
. оси и берется параллельно дорзальной поверхности кости. (Сколь- 
зящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Суставная длина первой пястной кости. Рас- 

стояние между центрами суставных площадок первой пястной кос- 
ти с первой основной фалангой и трапецией. Дистальная опорная 
точка совпадает с дистальной опорной точкой предыдущего раз- 
мера. Измерение, как и в предыдущем случае, производится па- 
раллельно дорзальной поверхности кости и ориентировано по ве 
продольной оси. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 
- Ширина тела первой пястной кости. Расстояние между ульнар- 
ной и радиальной сторонами диафиза первой пястной кости (сот- 
Тиз 03515 тшеасаграНз Т) как раз посередине диафиза. Уровень, 
на котором следует производить это измерение, определяется ви- 
зуально по половине длины кости. Его нужно отмечать каоанда- 
том. Измерение производится в плоскости, перпендикулярной пло- 
скости измерения наибольшей длины и суставной длины кости. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Наименьшая ширина тела первой пястной ко- 
сти. Расстояние между ульнарной и радиальной сторонами диа- 
`физа первой пястной кости в месте его наибольшего сужения. Оно 
находится обычно в проксимальном отделе кости. Измерение 
производится параллельно предыдущему. Скользящий циркуль с 
нониусом или штангенциркуль. 

Высота тела первой пястной кости. Расстояние между дор- 
зальнойи и волярной поверхностями тела первой пястной кости, 
измеряемое на середине тела. У 
половине длины кости и намеч 
изводится в плоскости, перпе 
кости. Скользящий циркуль с 

Ширина основания 


лярно плоскости, в которой произво- 
ости, а также 
ользящий цир- 


Высота основания первой пяс 
стояние между наиболее удаленными одна 
дорзальной и волярной поверхностях осно 


тной кости. Рас- 
от другсй точками на 
вания первой пястной 
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кости. Измеряется в плоскости, перпендику 
рины основания. Скользящий циркуль с но 
_ циркуль. 

Ширина головки первой пястной кости. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
ульнарной и радиальной сторонах головки первой пястной кости, 
измеряемое перпендикулярно плоскости наибольшей и суставной 
длины кости, а также параллельно дорзальной поверхности осно- 
вания. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота головки первой пястной кости  Расстоя- 
ние между прямой, соединяющей выступы на волярной поверхно- 
сти, и наиболее удаленной от нее противолежащей точкой на дор- 
зальной поверхности кости. Измеряется перпендикулярно плоско- 
сти ширины головки. Скользящий циркуль с нониусом или штан- 

_тенциркуль. Наименьшая высота головки первой 
пястной кости. Расстояние между наиболее глубокой точкой 
между выступами на волярной поверхности кости и противоле- 
жащей точкой на ее дорзальной поверхности. Скользящий цир- 
куль с нониусом или штангенциркуль. 

Угол отклонения суставной площадки первой 
пястной кости с трапецией от продольной оси 
первой пястной. Угол, образованный продольной осью пер- 

вой пястной кости, и продольной осью суставной площадки пер- 
вой пястной с трапецией. На листе бумаги проводится прямая 
линия. Кость укладывается на этот лист ульнарной поверхностью 
так, чтобы тыльная поверхность совместилась с линией на бумаге. 
К суставной поверхности первой пястной кости с трапецией при- 
жимается линейка (она должна прикасаться к наиболее высту- 
пающим точкам суставной площадки). По этой линейке прочер- 
Чивается прямая. Угол, дополнительный к тому, который обра- 
зуется двумя прочерченными прямыми, и будет искомым. Его ве- 
личина измеряется транспортиром. В л 
казатель ширины тела первой пястной ко- 
_ сти. Отношение ширины тела первой пястной кости к ее наиболь- 
шей длине. Е 
казатель наименьшей ширины тела первой 
пястной кости. Отношение наименьшей ширины тела первой 
пястной кости к наибольшей длине первой пястной. х 
Указатель высоты тела первой пястной кости. 
тношение высоты тела первой пястной кости к ее наибольшей 
длине. р е 
Указатель ширины основания первой пястной 
Кости. Отношение ширины основания первой пястной кости к 
наибольшей длине первой пястной кости. к ы 
Казатель высоты основания первой пястной 
Кости. Отношение высоты основания первой пястной кости к 
наибольшей длине первой пястной кости. 


лярной плоскости ши- 
ниусом или штанген- 
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Рис. 40. Кости-кисти правой руки с дорзальной стороны 








Указатель ширины головки первой 
кости. Отношение ширины головки первой пястной к 
большей длине первой пястной кости. р 

Указатель высоты головки перв ои пяс ТНой 
кости. Отношение высоты головки первой пястной Кости к наи. 
большей длине первой пястной кости. 

Указатель наименьшей высоты голов ки пер- 
вой пястной кости. Отношение наименьшей высоты Голов- 
ки первой пястной кости к наибольшей длине первой пястной 
кости, 

Указатель поперечного сечения тела первой 
пястной кости. Отношение высоты тела первой пястной ко- 
сти к ширине тела. 

Указатель наименьшего поперечного сечения 
тела первой пястной кости. Отношение высоты тела пер- 
вой пястной кости к наименьшей ширине тела. 

Указатель поперечного сечения основания 
первой пястной кости. Отношение высоты основания пер- 
вой пястной кости к ширине основания. 


Указатель полеречного сечения ГОЛОВКИ 


первой пястной кости. Отношение высоты головки первой 
нястной кости к ширине головки. 


Указатель наименьше 
головки первой пястной 
высоты головки первой пястной 


Сто 
ости к наи- 


го поперечного сечения 
кости. Отношение наименьшей 
кости к ширине головки. 


Вторая пястная кость (05 шебасагра!е п) 


Наибольшая, длина 
ционное расстояние меж 


. Скользящий циркуль с нониу- 
сом или штангенциркуль, 


Суставная длина второй пястной кости. Рас- 


СА арандашом - 

пендикулярно наибольшей и суставной длине ага и 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. > 

Высота тела второй пястн 


ой кости. Прямое Расстояние между 
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№. 


дорзальной и волярной поверхностями тела кости, строго на се 
дине тела (она маркируется карандашом) и перпендикулярно к 
илоскости, в которой измеряется ширина тела и продольная ось 
кости. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Ширина основания второй пястной кости. Рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 

ульнарной и радиальной сторонах основания, измеряемое перпен- 
дикулярно продольной оси кости. Скользящий циркуль с нонну- 
сом или штангенциркуль. 

Высота основания второй пястной кости. Рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
дорзальной и волярной поверхностях основания кости, перпен- 
дикулярно к ее продольной оси. Скользящий циркуль с нониусом 
или штангенциркуль. 

Ширина головки второй пястной кости. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными одна от другой точками на уль- 
нарной и радиальной сторонах головки второй пястной кости. Из- 
меряется перпендикулярно продольной оси кости. Скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота головки второй пястной кости. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными одна от другой точками на дор- 
зальной и ульнарной поверхностях кости. Измеряется перпенди- 
кулярно продольной оси кости и плоскости ширины головки. 

Указатель ширины тела второй нястной кости. 
Отношение птирины тела второй пястной кости к ее наибольшей 
длине. 

Указатель высоты тела второй пястной кости. 
Отношение высоты тела второй пястной кости к наибольшей дли- 
не второй пястной. ы 

Указатель ширины основания второй пястной 
кости. Отношение ширины основания второй пястной кости 
к ее наибольшей длине. ы4 

Указатель высоты основания второй пястной 
кости. Отношение высоты основания второй пястной кости к 
наибольшей длине второй пястной кости. р 

Указатель ширины головки второй пнястной 
кости. Отношение ширины головки второй пястной кости к наи- 
большой длине второй пястной кости. с 
° Указатель высоты головки второй пястной 
Кости. Отношение высоты головки второй пястной кости к наи- 
большей длине второй пястной кости. ы 

®— Указатель поперечного сечения тела второй 
пястной кости. Отношение высоты тела второй пястной кости 


К ширине тела второй пястной. 
казатель поперечного сечения основания 
второй пястной кости. Отношение высоты основания вто- 
| рой пястной кости к ширине основания второй пястной. 
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Указатель поперечного сечения Головки 


второй пястной кости. Отношение высоты головки второй | С 

пястной кости к ширине головки второй пястной. | 

ё 

Третья пястная коеть (05 шейасагра!е ПТ ) и 

Наибольшая длина третьей пястной кости. Проек- с! 

ционное расстояние наиболее удаленных одна от другой точек на | п 
головке (сариф 05313 теасаграИ$ ПИ Г] и на шиловидном отростке 

(ргесеззиз збу1о14еиз 08515 тебасатра!$ ПТ) третьей пястной. Из- н. 

меряется параллельно продольной оси кости. Скользящий цир- й ко 

куль с нониусом или штангенциркуль. 
Суставная длина третьей пястной кости. Рас- ко 


стояние между центром суставной площадки третьей пястной ко- на: 
сти с головчатой костью, с одной стороны, и наиболее удаленной 
от него точкой на головке третьей пястной, с другой. Измеряется 


ко 
параллельно продольной оси кости. Скользящий циркуль с нониу- Нал 
сом или штангенциркуль. 

Ширина тела третьей пястной кости. Расстояние между уль- о 
нарной и радиальной сторонами тела третьей пястной кости (сот- бо 
ру$ 05515 шебасатраНз ПТ), измеряемое на середине тела. Место 
измерения лучше маркировать карандашом. Измерение произво- р 
дится строго перпендикулярно продольной оси кости. Скользящий а 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота тела третьей пястной кости. Расстояние между дор- п | 
зальной и волярной поверхностями тела третьей пястной, изме- я 
ряемое в том же месте, что и ширина тела, т. е. посередине тела ре 
и перпендикулярно к той плоскости, в которой измеряется шири- 
на. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. Тре 

Ширина основания третьей пястной кости. ей п 
Расстояние между наиболее Удаленными одна от другой точками 
на ульнарной и радиальной поверхностях основания (Ъаз!$ 05515 
тебасаграМ$ ПТ). Измеряется перпендикулярно продольной оси 
кости. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота основания третьей пястной кости. Рас- Цион 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на тТочк 
дорзальной и волярной поверхностях. кости. Измеряется в пло- (Ваз 
скости, перпендикулярной продольной оси и плоскости ширины Я 


основания. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. чиу : 

Ширина головки третьей пястной кости. Рас- Ус 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
ульнарной и радиальной сторонах головки третьей пястной кости. 
Измерение производится перпендикулярно продольной оси кости. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота головки третьей пястной кости. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными одна от другой точками на дор- 
зальной и волярной сторонах головки третьей пястной кости. Раз- 
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мер перпендикулярен ширине головки и продольной оси кости. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Указатель ширины тела третьей пястноЙй кКо- 
сти. Отношение ширины тела третьей пястной кости к наиболь- 
шей длине третьей пястной. 

Указатель высоты тела третьей пястной ко- 
сти. Отношение высоты тела третьей пястной кости к наиболь- 
шей длине кости. 

Указатель ширины основания третьей пяст- 
ной кости. Отношение ширины основания третьей пястной 
кости к наибольшей длине третьей пястной. 

Указатель высоты основания третьей пястной 
кости. Отношение высоты основания третьей пястной кости к ее 
наибольшей длине. 

Указатель ширины головки третьей пястной 
кости. Отношение ширины головки третьей пястной кости к 
наибольшей длине третьей пястной. 

Указатель высоты головки третьей пястной 
кости. Отношение высоты головки третьей пястной кости к наи- 
большей длине третьей пястной. 

Указатель поперечного сечения тела третьей 
нястной кости. Отношение высоты тела третьей пястной ко- 
сти к ширине тела. 

Указатель поперечного сечения основания 
третьей пястной кости. Отношение высоты основания 
третьей пястной кости к ширине основания. 

Указатель поперечного сечения головки 
третьей пястной кости. Отношение высоты головки треть- 
ей пястной кости к ширине головки. 


Четвертая пястная кость (03 шеасаграе ТУ) 


Наибольшая длина четвертой пястной кости. Проек- 
ционное расстояние между наиболее удаленными одна от другой 
точками на головке (сара 05515 теасаграЙз ТУ) и основания 
(Баз15 03515 пебасаграИз ГУ) четвертой пястной кости. Измеряет- 
ся параллельно продольной оси кости. Скользящий циркуль с но- 
ниусом или штангенциркуль. 

Суставная длина четвертой пясфной кости. 
Расстояние между центром суставной площадки на проксималь- 
ной поверхности кости и наиболее удаленной от него точкой на го- 
ловке четвертой пястной кости. Плоскость измерения совпадает 
< плоскостью предыдущего размера, т. е. оно производится парал- 
лельно продольной оси. Скользящий циркуль с нониусом или 
штангенциркуль. с 

Ширина тела четвертой пястной кости. Расстояние между 
Ульнарной и радиальной сторонами тела четвертой пястной (сог- 
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раз 05818 шеасаграз ТУ). ВЕ ТОЧНО на середине тела, 
которая находится по половине ДЛИН . хеы 1 г х трус тся Каран- 
дашом. Измерение производится в плоскости, ерпендикулярной 
продольной оси. Скользящий циркуль с нониусом или штанген. 
циркуль. з 

Высота тела четвертой пястной кости. Расстояние между дор- 

зальной и волярной поверхностями тела четвертой пястной Кости, 
измеряемое перпендикулярно плоскости ширины тела и продольной 
оси кости. Как и ширина, высота тела измеряется точно на сере- 
дине длины. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль, 

Ширина основания четвертой пястно и кости 
Расстояние между наиболее удаленными одна от другой точками 
на ульнарной и радиальной сторонах основания кости, измеряе- 
мое параллельно поперечной оси самого основания, т. е. в соот- 
ветствии с его скошенностью в ульнарном направлении. Плос- 
кость измерения, следовательно, образует с продольной осью ко- 
сти не прямой, а острый угол. Скользящий циркуль с нониусом 
или штангенциркуль. 

Проекционная ширина основания четвертой 
пястной кости. Проекционное расстояние между наиболее 
удаленными одна от другой точками на радиальной и ульнарной 
поверхностях основания кости. Измеряется перпендикулярно про- 
дольной оси кости. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 

Высота основания четвертой пястной кости. 
Расстояние между наиболее удаленными одна от другой точками 


на дорзальной и волярной поверхностях основания кости. Изме- 
ряется перпендикуля 


зящий циркуль с нониусом или штанг 
Высота головки четверто 
стояние между наиболее удаленным 


енциркуль. 
и пястной кости. Рас- 


Указатель ширины тела четве 


большей длине. 

Указатель высоты тел 
кости. Отношение высоты тела 
большей длине кости. 
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вело плотной 
четвертой пястной кости к наи- 








Указатель ширины основ 
ной кости. Отношение ширины 
кости к ее наибольшей длине. 


Указатель проекционной ширины основан ия 
четвертои пястно И Кост и. Отношение проекционной шири- 
ны основания четвертой пястной кости к ее наибольшей длине. 

Указатель высоты основания Ччетве ртой пяст- 
ной кости. Отношение высоты основания четвертой пястной 
кости к наибольшей длине четвертой пястной. 

Указатель ширины головки ч етвертой пяст- 
ной кости. Отношение ширины головки четвертой пястной ко- 
сти к наибольшей длине кости. 

Указатель высоты головки четве ртой пястной 
кости. Отношение высоты головки четвертой пястной кости к 
наибольшей длине четвертой пястной. 

Указатель поперечного сечения тела четв ер- 
той пястной кости, Отношение высоты тела четвертой пяст- 
ной кости к ширине тела. 

Указатель поперечного сечения основания 
четвертой пястной кости. Отношение высоты основан ИЯ 
четвертой пястной кости к ширине основания. 

Указатель проекционного поперечного сече- 
чия основания четвертой пястной кос ти. Отношение 
высоты основания четвертой пястной кости к проекционной шири- 
не основания. 

Указатель поперечного сечения головки 
Четвертой пястной кости. Отношение высоты головки 
Четвертой пястной кости к ширине головки. 


ания Четвертой 


ПЯСТ- 
основания четве 


ртой пястной 


Пятая пястная кость (03 шеасаграе У) 


Наибольшая длина пятой пястной кости. Прямое рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой Е ны = 
головке (сари 03515 шебасаграИз У) и основании о 05518 то ыы 
саграИз У) пятой пястной кости. Измерение производится в 
лельно продольной оси кости. Скользящий циркуль с нониу 
или Ш ь. < 

В: а пятой пястной ы кости. 
вие между центром суставной площадки пятой о ро 
Крючковидной костью и наиболее удаленной от этого ии, Е. 
КОЙ на головке пятой пястной. Эта последняя ое у о 
Дистальной опорной точкой предыдущего ре о ыы 
шШая длина, суставная длина кости измеряется р 
Продольной ? ее 

й ие Е. пятой пястной кости. Расстояние Я 
Ной и радиальной поверхностями кости, жа А о лажь- 
Тела кости (согриз тпебасаграз У) и перпендикуляр .. 








ной оси. Уровень измерения маркируется по половине длины ка- 
рандашом. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль, 

Высота тела пятой пястной кости. Расстояние Между дорзаль. 
ной и волярной поверхностями тела кости, измеряемое перпенди- 
кулярно продольной оси кости и плоскости ширины тела, Уро- 
вень измерения тот же, что и предыдущего размера. Скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. Е 

Ширина основания пятой пястной кости, Рас. 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
ульнарной и радиальной сторонах основания пятой пястной кости, 
Измеряется перпендикулярно продольной оси кости. Скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота основания пятой пястной кости Рас- 
стояние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
дорзальной и волярной поверхностях основания пятой пястной 
кости. Измеряется перпендикулярно ширине основания и продоль- 
ной оси ‘кости. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 
циркуль. 

Ширина головки пятой пястной кости. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными одна от другой точками на 
ульнарной и радиальной сторонах головки пястной кости. Изме- 
рение_ производится перпендикулярно продольной оси кости. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота головки пятой пястной кости. Расстоя- 
ние между дорзальной и волярной поверхностями головки в ме- 
сте их наибольшего удаления одна от другой. Измерение произ- 
водится в плоскости, перпендикулярной той, в которой измеряется 


ирина головки, и к продольной оси кости. Скользящий циркуль 
© нониусом или штангенциркуль. 

Указатель ширины тела пятой пястной кости. 
Отношение ширины тела пятой пястной кости к наибольшей дли- 
не кости. 


о Указатель высоты тела пятой пястной кости. 
тношение высоты тела пятой пястной кости к ее наибольшей 
длине. 


Указатель ширины основания пятой пястной 
кости. Отношение вы 


соты основания пятой > аа 
наибольшей длине. пястной кости к 


наибольшей длине. 
Указатель ширины головки пятой = но. 
сти. Отношение ширины головки пятой пястной кости к наиболь- 
шей длине пятой пястной. 
Указатель высоты головки А пабанох ко. 
сти. Отношение высоты головки пятой пястной кости г в: 
шей длине кости. 
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Указатель поперечного сечения тела пятой 
ПЯСТНОЙ КОСТИ. Отношение высоты тела пятой пястной кости 
к ширине тела. 

Указатель поперечного сечения основания 
пятой пястной кости. Отношение высоты основания пятой 
пястной кости к ширине основания. 

Указатель поперечного сечения головки 
пятой пястной кости. Отношение высоты головки пятой 
пястной кости к ширине головки. 


Основные фаланги (рВа]апрез ргохииа!ез) 


Наибольшая длина основных фаланг. Проекционное 
расстояние между наиболее отстоящими одна от другой в прокси- 
мально-дистальном направлении точками на головке (сари) и 
основании (Ъаз15) основных фаланг. Плоскость измерения должна 
совпадать с продольной осью фаланг. Скользящий циркуль с но- 
ниусом или штангенциркуль. 

Суставная длина основных фаланг. Расстояние 
между центральными точками дорзальных краев суставных пло- 
щадок основных фаланг. Измерение ориентируется по продоль- 
ной оси фаланг и производится параллельно их дорзальным по- 
верхностям. Скользящий циркуль с нониусом или штангенцир- 
куль. 

Ширина. тела основных фаланг. Расстояние между радиальной 
и ульнарной сторонами тела (согриз) основных фаланг, измеряе-. 
мое точно по середине. Измерение производится перпендикулярно 
продольной оси кости. Скользящий циркуль с нониусом или штан- 
тенциркуль. 

ысота тела основных фаланг. Расстояние между дорзальной 
и волярной поверхностями тела основных фаланг. Встречающиеся 
иногда на волярной поверхности гребни не следует принимать во 
внимание и при определении высоты фиксировать опорную точку 
размера на волярной поверхности между ними. Скользящий цир- 
Куль с нониусом, или штангенциркуль, или координатный цир- 
куль. 

Ширина основания основных фаланг. Расстояние 
между наиболее Удаленными одна от другой точками на ульнар- 
помер ДИаЛЬНОЙ сторонах основания, измеряемое паренек 
Углом к и о С ес ны 
ИИ о дольной оси кости. Скользящ 

енциркуль. 
а основания основных фаланг. ато 
рва оолее далеко отстоящими одна от другой я >. 
Мое отбоне. и волярной поверхностях основания фаланг, р 

© нерпендикулярно по отношению к плоскости ширины 
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основания. Скользящий циркуль с нониусом или штанген- 

. ао ина головки основных фалан т. Расстояние 
между наиболее далеко лежащими одна от другой точками на 
Ульнарной и радиальной поверхностях головки основных фаланг. 
Измеряется в плоскости, параллельной поперечной оси головок, 

т. е., иными словами, в соответствии с их скрученностью. Сколь. 
зящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Высота головки основных фаланг. Расстояние 
между наиболее удаленными одна от другой точками на дорзаль- 
ной и волярной поверхностях головки фаланг. При измерении сле- 
дует следить за тем, чтобы этот размер определялся в плоскости, 
перпендикулярной плоскости ширины головки. Скользящий цир- 
куль с нониусом или штангенциркуль. 

Угол скрученности тела основных фаланг, 
Угол, образованный продольными осями проксимальных и ди- 
стальных суставных площадок основных фаланг. Параллельно 
продольным осям на проксимальных и дистальных суставных 
площадках укрепляются пластилином стальные спицы. Затем ко- | 
сти ставятся основанием с положенн 
бумаги и вдоль спицы прочерчивается прямая. Прямая, соответст- 


ся транспортиром. 


Указатель ширины тела основных фаланг. 01- | 


а основных фаланг к их наибольшей длине. 
соты тела основных фаланг. Отно- 
щение высоты тела основных фаланг к наибольшей длине основ- 
ных фаланг. 


й 3 ‹ наи- 
большей длине. х фаланг к их на 
Указатель 

ланг. Отношение 


основных фа- 
шей длине фаланг. 


фаланг к наиболь- 


рине тела фаланг. 
Указатель поперечно 
, Го сече н 
фаланг. Отношение высоты основания Ах основных 
рине основания основных фаланг. Фаланг к ши- 
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Указатель поперечного сечения 
основных фаланг. Отношение высот 
ланг к ширине головки основных фаланг. 


головки 
ы головки основных фа- 


Средние фаланги (рва]апоез тефае) 


Наибольшая длина средних фаланг. Проекционное 
расстояние между наиболее удаленными одна от другой в дисталь- 
но-проксимальном направлении точками на головке (сари) и ос- 
новании (раз13) средних фаланг. Измерение производится по про- 
дольной оси костей параллельно их дорзальным поверхностям. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Суставная длина средних фаланг. Расстояние меяс- 
ду центрами проксимальных и дистальных суставных площадок 
средних фаланг. Измеряется так же, как и предыдущий размер, 
параллельно дорзальной поверхности костей. Скользящий циркуль 
с нониусом или штангенциркуль. 

Ширина тела средних фаланг. Расстояние между ульнарной нп 
радиальной сторонами тела (согруз) средних фаланг. Измеряется 
точно посередине тела. Уровень измерения, как и во всех преды- 
пущих случаях, определяется по половине длины кости и марки- 
руется карандашом. Измерение производится строго перпенди- 
кулярно продольной оси кости. Скользящий циркуль с нониусом 
или штангенциркуль. 

ысота тела средних фаланг. Расстояние между дорзальной п 
волярной поверхностями тела средних фаланг. При измерении не 
следует учитывать продольных гребней на волярной поверхности 
фаланг — опорная точка размера на волярной поверхности должна 
лежать между ними. Измерение производится в плоскости, пер- 
повдикулярной ширине тела и продольной длине кости. Скользя- 
щий циркуль с нониусом, штангенциркуль или координатныи цир- 
куль. 

Ширина основания средних фаланг. Расстояние 
между наиболее выступающими точками на ульнарной и радиаль- 
НОЙ сторонах основания средних фаланг. Измерение производится 
параллельно поперечной оси основания, т. е. сообразно с его скру- 
ченностью. Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
ысота основания средних фаланг. Расстояние 
фу ‚Дорзальной и волярной поверхностями НЫ Е 
к. анг там, где они отстоят одна от другой на ны 

оянии. Измеряется перпендикулярно плоскости ширины о 
НИЯ, Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 3 
ирина головки средних фаланг. Расстояние меж- 
ду наиболее Удаленными одна от другой точками на ульнарнои ыы 
ле АЛЬНОЙ сторонах головки средних фаланг, тк у Е 
и поперечной оси головки в соответствии с ее скручен : 
тЬзЯящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. сы 
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в. 


меж Д 

арной И 

ется пер- 
циркуль 


Высота головки средних фаланг. Расстояние 
наиболее удаленными одна от другой точками на ульн 
волярной поверхностях головки средних фаланг. Измеря 
пендикулярно к предыдущему измерению. Скользящий 
с нониусом или штангенциркуль. 

Указатель ширины тела средних фаланг. Отно- 
шение ширины тела средних фаланг к их наибольшей длине. 

Указатель высоты тела средних фаланг. Отно- 
шение высоты тела средних фаланг к их наибольшей длине, 

Указательширины основания средних фаланг, 
Отношение ширины основания средних фаланг к наи 
не фаланг. | 

Указатель высоты основания средних фаланг. 


Отношение высоты основания средних фаланг к их наибольшей | 
длине. 


Указатель ши 
Отношение ши 
фаланг. 

Указатель высоты 
Отношение высоты головки с 
средних фаланг. 

Указатель попе 
фаланг. Отношение в 
средних фаланг. 


казатель поперечного сечения основания 
средних фаланг. Отношение высоты основания средних фа: 
ланг к ширине основания средних фаланг. 
Указатель поперечного 
них фаланг. Отношение высоты 
рине головки средних фаланг. 


большей дли- 


рины головки средних фаланг. 
рины головки средних фаланг к наибольшей длине 


головки средних фаланг. } 
редних фаланг к наибольшей длине | 


речного сечения тела средних | 
ысоты тела средних фаланг к ширине тела 


сечения головки сред- 
толовки средних фаланг к ши- 


расстояние м 


| д ‘иттального сечения костей с 
проксимальной суставной площадкой. Измерение, строго парал- 
лельное волярной поверхности концевых фаланг. Скользящий цир- 
куль с нониусом или штангенциркуль. 

Суставная длина концевых 


ы ‚› суставная длина 
фаланг измеряется строго по продольной оси кости. Скользящий 
циркуль с нониусом или штангенциркуль. } 
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Ширина тела концевых фаланг. Расстояние между ульнарной 

Е радиальной сторонами тела (сотриз) фаланг, измеряемое на се- 
едине тела (она маркируется карандашом по половине длины) и 

перпендикулярно продольной оси костей. Скользящий циркуль с 
нониусом или штангенциркуль. ”. 

Высота тела концевых фаланг. Расстояние между дорзальной 
п волярной сторонами тела фаланг, измеряемое в том же месте, 
что и ширина тела, и перпендикулярное к ней. Исключение состав- 
ляет концевая фаланга первого пальца, высота тела которой опре- 
деляется на уровне наибольшего развития волярного бугорка. 
Скользящий циркуль с нониусом или штангенциркуль. 

Ширина основания концевых фаланг. Расстояние 
между наиболее отстоящими одна от другой точками на ульнарной 
и радиальной сторонах основания (раз15) концевых фаланг. Изме- 
ряется в соответствии со скошенностью основания параллельно по- 
перечной оси основания. Скользящий циркуль с нониусом или 
штангенциркуль. 

Высота основания концевых фаланг. Расстояние 
между наиболее отстоящими одна от другой точками на дорзаль- 
ной и волярной поверхностях концевых фаланг. Измеряется пер- 
пендикулярно ширине основания. Скользящий циркуль с нониусом 
или штантенциркуль. 

ирина головки концевых фаланг. Расстояние 
между наиболее удаленными одна от другой точками на боковых 
ульнарной и радиальной) сторонах головки концевых фаланг. 
пы производится параллельно поперечной оси головки со- 
енно с ее скрученностью. Скользящий циркуль с нониусом 
ИЛИ штангенциркуль. 
. а толовки концевых фал анг. Расстояние меж- 
ео и одна от другой точками дорзального и 
тозНаз я а. шероховатости конечных фаланг (афе- 
ОЛОВК, а 15а 13). Измеряется перпендикулярно ширине 
о ая циркуль с нониусом или штангенциркуль. 
Ношение а ирины тела концевых фал анг. От- 
рые тела концевых фаланг к их наибольшей длине. 
шение высот м соты тела концевых фа ланг. Отно- 
не концевых фаланг к наибольшей длине конце- 
фа озатель ширины основания концевых 


анг. 
пей Отношение ширины основания концевых фаланг к наи- 
Ук. АЛине фаланг. 


Е бысть 


а О основания концевых фа- 


В шение высоты < с их 
той ИНЬ. основания концевых фаланг к их наи- 
азат е 
а Мощение мы ширины головки концевых фаланг. 
® фаланг. рины головки концевых фаланг к наибольшей дли- 
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Указатель высоты головки концевых фе 


ал а НГ 

Отношение высоты головки концевых фаланг к наибольшей шири. 
не концевых фаланг. 

Указатель поперечного сечения тела конце. 

вых фаланг. Отношение высоты тела концевых фаланг к ШИ 


рине тела. 
Указатель поперечного сечения основания 
концевых фаланг. Отношение высоты основания концевых 
фаланг к ширине основания. 
Указатель поперечного сечения головки КоН- 
цевых фаланг. Отношение высоты головки концевых фаланг к 
ширине головки 8. 
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ПА ШЕСТАЯ 


Таз. Техника измерений, 
вычиеление указателей 
и описательная характеристика 


Грудная клетка, кости стопы и кисти, особенно пред- 
илюсны и запястья, могут быть монтированы для измерения в це- 
лом, но такая монтировка их чрезвычайно затруднительна, тре- 
‘бует очень много времени и никогда не может быть произведена 
с полной уверенностью в своей точности. Поэтому монтировка этих 
отделов скелета может быть рекомендована только для каких-ни- 
будь снециальных целей, а измерение монтированных объектов не 


шения монтированного объекта, то монтировка таза представляет 
собой первый этап остеометрического исследования в приложении 
К тазовым костям — этап подготовки материала, после которого 


2. Наибольшая ширина таза (рис. 42). Расстояние между наи- 
более удаленными одна от другой точками на внешних краях под- 


5. Верхняя передняя ширина таза. 
ду вершинами передних верхних подвздошных костей (зрта 1- 
аса ащегог зиремог). При измерении как этого и 
щих размеров между остями подвздошных костей н 
следует ставить скорее ближе к внутреннему краю 
внешнему. Скользящий циркуль. 
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5(1). Нижняя передняя ширина 
между рерия передних нижних остей подвздошных к Й 
{ера 1 1аса ащегог ш{ет1ог). Скользящий циркуль Е 

. Верхняя за : и 
р дняя ширина таза. Расстояние меж 
вершинами задних верхних остей подвздошных костей (1: а 
аса розбет1ог зирегюг). Скользящий циркуль о авы 


. Шири 
& м р между вертлужными впадина- 
ми. Жду средними точками вертлужных впа 


> 
Рис. 42. Измерение наибольшей ширины таза, ширины 
и сагиттального диаметра верхнего тазового отверстия 


таза. Расстояние 


ДИН 








(асебаби ит). Они обычно лежат в вертлужных ямках (Гю5за асе- 
аби). Толстотный или скользящий циркуль. 

7(1). Ширина таза между вертлужными впади- 
нами. Расстояние между наиболее глубоко лежащими точками 
вертлужных вырезок (1с1зага асейаБаИ). Скользящий циркуль. 

8. Ширина таза между седалищными, остями. 
Расстояние между вершинами седалищных остеи (зрша 15сШаа1- 
ва). Скользящий циркуль. 

3. Внешний сагиттальный диаметр таза 1. Прямое расстояние 
Между наиболее выдвинутой вперед точкой на переднеи поверхно- 
сти симфиза ({ас1ез зушрМа!$) и наиболее ий назад 
точкой на среднем крестцовом гребне (ста засга|$ ше 1апа). 

том случае, если лобковые кости (03 раз) не Аа 
друг с другом, следует мысленно соединить их и переднюю авы 
размера приурочивать к середине этого соединения, Т. е. о 
За тем, чтобы измерение соответствовало медианно-сагиттал 

плоскости таза. Скользящий или толстотный циркуль. = 
ВЕ сагиттальный диаметр таза - 


Определяется как и предыдущий размер, но с ма 

Задней его точкой является наиболее выступающ -2 | 
| 
| 





_ с 


верхнего бугорка среднего крестцового гребня. Иногда размеры 
3 и 3Ъ совпадают. Скользящий циркуль. 

4. Ширина безыменной кости (рис. 43). Расстояние от наибо- 
лее выдвинутой вперед точки на верхнем крае передней поверхно- 
сти симфиза до вершины задней верхней ости подвздошной кости. 
Толстотный или скользящий 
циркуль. 

9. Высота подвздошной ко- 
сти. Синоним — длина  под- 
вздошной кости. Расстояние 
между средней точкой вертлуж- 
ной впадины и наиболее высоко 
расположенной точкой под- 
вздошного гребня. Последняя 
точка должна полностью совпа- 
дать с начальной точкой отсче- 
та при определении размера [. 
Скользящий циркуль. 

10. Высота крыла подвздош- 
ной кости Г. Расстояние от наи- 
более высоко расположенной 
точки на подвздошном гребне 
до наиболее латерально распо- 
ложенной точки на дугообраз- 
ной линии (Ппеа агсиаба) под- 

Рис. 43. Основные измерения вздошной кости. Последняя точ- 

на безыменной кости ка соответствует той точке, от 
которой определяется ширина } 
р : верхнего тазового отверстия | 
(арегрига ре№1з зиремюг) и находится эмпирически (см. раз- 
кеты ь Ее следует намечать карандашом. Скользящий циркуль. | 
о амбааео к рдеадошной кости Г Роген 
гребне до точки на дугоо ОЕ а я на подвздошном 
› которая находится эмпи- 





при описании предыдущего. размера. Скользящий 
12. Ширина подвздошной кости. Расстоян У. 


Дошной кост 
И ы [. и. 
между вершиной передней верхней и подвздошной яние 


о с передним кр: > 
верхности с крестцовой костью. Скользящий В тавной по- 


11. Глубина подвздошной 
я о иямки. Рас 
лее глубокой точки подвздошной ямки до вто от наибо- 
через дугообразную линию и наружный край подьздо ое 
ти. 
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мег 


Эта прямая, с одной стороны, пересекается с дугообр 
в точке, находящейся приблизительно по середине 
ной поверхностью с крестцовой костью и точкой, от 
деляется размер 24. С другой стороны, прямая, от 

тывается глубина подвздошной кости, проходит 
середину внутренней губы (]аат Ппегпим) 
ня. Наиболее глубокая точка подвздошной я 
рически. Координатный циркуль. 


15. Высота седалищной кости Т. Расстояние между 
средней точкой вертлужной впадины и наиболее низко располо- 
женной точкой на седалищном бугре (1аЪег 1зс Ма сит). Скользя- 
щий циркуль. . 

16. Высота седалищной кости ПИ. Расстояние между 
точкой, расположенной на пересечении верхнего и нижнего краев 
вертлужной ямки, и наиболее низко расположенной точкой на се- 
далищном бугре. Скользящий циркуль. 

14. Расстояние между вертлужной впадиной и 
симфизом. Расстояние от наиболее латерально лежащей точки 
на внешнем крае вертлужной впадины до середины симфиза. 
Скользящий циркуль. 

17. Ширина лобковой кости 1.`Расстояние между сред- 
ней точкой вертлужной впадины и верхним краем передней по- 

верхности симфиза. Скользящий циркуль. 

17а. Ширина лобковой кости П. Расстояние между точ- 
Кой, расположенной на верхнем крае вертлужной ямки как раз 

под подвздошно-гребешковым возвышением (етшепйа Шареси- 
пеа), и серединой симфиза. Скользящий циркуль. 

19. Ширина симфиза. Наименьшее расстояние между наи- 
более медианно лежащими точками на внутренних краях запира- 
тельных отверстий (огашеп орбагабат). Скользящий циркуль. 

18. Высота передней поверхности сим физ а. Пря- 
мое расстояние между верхним и нижним краями передней поверх- 

ности симфиза. Скользящий циркуль. 

Длина запирательного отверстия. Расстояние 
между наиболее высоко расположенной точкой на верхнем крае 
запирательного отверстия и наиболее низко расположенной 
Точкой на нижнем его крае. Скользящий циркуль или штанген- 
циркуль. 

21. Ширина запирательного отверстия. Расстоя- 
ние между наиболее удаленными точками на боковых краях запи- 
рательного отверстия, измеряемое в плоскости, перпендикулярной 
К плоскости предыдущего размера. Скользящий циркуль или штан- 
тенцирк: з у а 

а божьший диаметр. вертлужной впадины. 

аибольшее расстояние между краями вертлужнойи впадины. 

бычно оно располагается по вертикали. Но в некоторых случаях 
торизонтальный диаметр бывает больше предыдущего. Тогда 
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азной линией 
между сустав- 
которой опре- 
которой отсчи- 
примерно через 
подвздошного греб- 
мки находится эмпи- 
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нужно определять его, но делать в бланке специальную отметку. 
Скользящий циркуль. 

24. Ширина верхнего тазового отверстия. Расстояние межд 
наиболее удаленными друг от друга точками на дугообразных ли- 
ниях. Эти точки следует намечать карандашом. Скользящий цир- 
куль. 
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более выступающей назад точки на задней поверхности симфиза 
(сопливайа уега). 

25. Косой диаметр верхнего тазового отверстия. Расстояние 
между точкой пересечения дугообразной линии с передним краем 
суставной поверхности с крестцовой костью и точкой на той же 
линии под подвздошно-гребешковым возвышением, но с противо- 
положной стороны. С целью объективного определения степени 
асимметричности верхнего тазового отверстия следует определять 
косой диаметр с обеих сторон. Скользящий циркуль или штанген- 
циркуль. 

23 (1). Средний сагиттальный диаметр верхнего 

| тазового отверстия (погта|-соп]иасаца). Расстояние между 
средней точкой на передней поверхности третьего крестцового по- 
звонка и точкой на пересечении медианно-сагиттальной плоскости 
| с верхним краем симфиза. Скользящий циркуль. 

23(2). Нижний сагиттальный диаметр верхнего 
тазового отверстия (соп]асайа  ЧФасопаИз). Расстояние 
между точкой на пересечении медианно-сагиттальной линии с ос- 
нованием крестцовой кости и нижним краем внутренней поверх- 
ности симфиза. Скользящий циркуль. 

27. Ширина нижнего тазового отверстия Г. Пря- 
мое расстояние между наиболее далеко отстоящими друг от друга 
точками на седалищных буграх. Для их определения следует по- 
ложить таз таким образом, чтобы плоскость нижнего тазового от- 
верстия проходила вертикально. Точки, между которыми произво- 
дится измерение, лежат на линиях, которые идут от седалищных 
остей к нижним краям запирательного отверстия. Плоскость раз- 
мера находится обычно ближе к плоскости, проходящей через се- 
далищные ости, чем к запирательным отверстиям. Точки, между 
которыми определяется размер, намечаются карандашом. Скользя- 
щий циркуль. Н 

27а. Ширина нижнего тазового отверстия. Рас- 
стояние между точками, лежащими на середине седалищных буг- 
ров. Точки маркируются карандашом. Скользящий циркуль. 

275. Ширина нижнего тазового отверстия 1]. 
Прямое расстояние между наиболее удаленными друг от друга 
точками, лежащими на внешних краях седалищных бугров. Точки 
намечаются карандашом. Скользящий циркуль. 

26. Сагиттальный диаметр нижнего тазового 
отверстия Г. Расстояние между средней точкой тазовой дуги 
(агсиз ри 1$) или вершиной тазового угла (ап раз) и средней 
точкой на переднем крае вершины крестцовой кости. Скользящий 
циркуль. 

26 (1). Сагиттальный диаметр нижнего тазового 
Отверстия 11. Расстояние между средней точкой тазовой дуги 


или вершиной тазового угла и вершиной копчиковой кости. Сколь- 
зящий циркуль. 
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28. Боковая высота малого таза. Расстояние меж 
наиболее низко расположенной точкой 5 Селалищном бутре И 
тообразной линией, измеряемое перпендикулярно к этой последу 
Скользящий циркуль. | 

29. Передняя высота малого таза. Расстояние между 
наиболее низко расположенной точкой на седалищном бугре и 
верхним краем симфиза. Скользящий циркуль или толстотный цир- 
куль. 

30. Наклонная высота малого таза. Расстояние меж- 
ду наиболее низко расположенной точкой на седалищном бугре и 
точкой пересечения дугообразной линии с передним краем сустав- 
ной поверхности с крестцовой костью. Толстотный циркуль. 

31. Наибольшая ширина седалищной вы резки. 

Расстояние между вершиной седалищной ости и вершиной задней 
нижней ости подвздошной кости (зрта Шаса роземог пегог). 
Скользящий циркуль или координатный циркуль (в том случае, 
если определяется и размер 32). 
32. Глубина седалищной вырезки. Расстояние от наи- 
более глубоко лежащей точки на краю седалищной вырезки до 
прямой, соединяющей вершины седалищной ости и задней нижней 
ости подвздошной кости. Координатный циркуль. 

33. Тазовый угол. Угол, образованный обоими нижними 
краями лобковых костей. Вдоль краев лобковых костей укрепля- 


ются воском или пластилином стальные спицы, угол между кото- 
рыми определяется транспортиром. | 


34. Угол наклона 
Угол, образованный плоскостью к 


ду 
ду- 
чей, 








ризонтальной плоскостью. Та 

с т яется в $ = 
разом, чтобы верхний край симфиза 6 
вздошных костей были распол 
скости. Ножки циркуля ставя 

а ве й И 

точку пересечения переднего края вания Край симфиза и на 
медианно-сагиттальной плоскостью 


Существует и другой способ 
измерения этого 
: ла. 
крае симфиза и в точке пересечения медианно оиаеР а | 
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скости с передним краем основания крестцовой кости пластилином 
или воском укрепляется стальная игла. Таз ставится на горизон- 
тальную поверхность в опрокинутом положении так, чтобы он опи- 
рался на верхний край симфиза и верхние передние ости под- 
вздоптных костеи, и затем определяется транспортиром величина 
угла между вертикальной плоскостью и плоскостью стальной иглы. 

Легко понять с помощью элементарного арифметического преобра- 

зования, что вычитание полученной величины из 90° дает искомый 
угол. 

36. Угол наклона крестцовой кости. Угол, образо- 
ванный плоскостью основания крестцовой кости и горизонтальной 
плоскостью. Таз, как и в предыдущем случае, ставится на горизон- 
тальную поверхность в опрокинутом положении так, чтобы он опи- 
рался на верхний край симфиза и верхние передние ости подвздош- 

| ных костей. На основание крестцовой кости накладывается спица 

таким образом, чтобы она проходила в медианно-сагиттальной пло- 

скости. Лучше ее закреплять предварительно воском или пласти- 

лином. Угол между плоскостью направления этой спицы и горизон- 
тальной плоскостью определяется транспортиром. 

Высотно-широтный указатель таза. Отношение 
| высоты таза (1) к наибольшей его ширине (2). 

Широтно-высотный указатель. Отношение наиболь- 
шей ширины таза (2) к высоте таза (1). 

Указатель ширины безыменной кости. Отноше- 
ние ширины безыменной кости (4) к высоте таза (1). 

Указатель высоты седалищной кости. Отношение 

| высоты седалищной кости (15) к высоте таза (1). 

Указатель ширины лобковой кости. Отношение 
ширины лобковой кости Т (47) к ширине безыменной кости (4). 

Указатель ширины таза между вертлужными 
впадинами. Отношение ширины таза между вертлужными впа- 
динами (7(4)) к наибольшей ширине таза (2). 

Указатель ширины верхнего тазового отвер- 
стия. Отношение ширины верхнего тазового отверстия (24) к наи- 
большей ширине таза (2). . 

Указатель крыла подвздошной кости. Отношение 
ширины подвздошной кдсти (12) к высоте крыла подвздошной ко- 
сти (10). 

Указатель запирательного отверстия. Отноше- 
ние ширины запирательного отверстия (21) к его длине (20). 

Указатель верхнего тазового отверстия. Отно- | 
шение сагиттального диаметра верхнего тазового отверстия (23) к | 
ширине верхнего тазового отверстия (24). Индекс имеет следую- 


дент" -— оон 


щие градации: | 
ь Х 89,9 . . . . -. платипеллия | 
90,0—94,9 .... мезатипеллия | 
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Указатель нижнего тазового отверстия. (тно. 
шение сагиттального диаметра нижнего тазового отверстия Г (26) 
к ширине нижнего тазового отверстия (27). 

Указатель сагиттального диаметра нижнего 
тазового отверстия. Отношение сагиттального диаметра 
нижнего тазового отверстия Г (26) к ширине таза между седалищ- 
ными остями (8). 

Описательная характеристика. При изучении таза 
важно отмечать многие морфологические особенности — форму за- 
пирательного отверстия и вертлужных впадин, форму и взаимное 
положение верхнего тазового и нижнего тазового отверстия, форму 
тазового угла, межтазовой дуги, строение области симфиза и мно- 
гие другие. Но все они имеют половое и возрастное значение, т. е., 
иными словами, служат для определений половой принадлежности 
исследуемого индивидуума и дифференциации разных возрастных 


категорий. Поэтому их характеристика дана в другом месте (см. 
главу 3). 
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келет нижней конечности. 
Техника измерений, 
вычисление указателей 

п описательная характеристика 


БЕДРЕННАЯ КОСТЬ (ЕЕМОВ) 


1. Наибольшая длина бедренной кости (рис. 45). Рас- 
стояние между наиболее высоко расположенной точкой головки 
бедра (сари {етот!5) и наиболее низко расположенной точкой ме- 
диального мыщелка (соп4у1а$ шед1аз). В очень редких случаях 
латеральный мыщелок (сопау!аз 1айегаП$) бывает развит сильнее 
медиального и наиболее низко расположенная точка бедренной ко- 
сти находится на нем. В этом случае нужно определять размер ла- 
терального мыщелка. Кость кладется на горизонтальную доску 
измерительного штатива вдоль таким образом, чтобы медиальный 
мыщелок был плотно прижат к поперечной вертикальной стенке 
прибора. Кость кладется на горизонтальную доску своей пер 
поверхностью ({ас1ез атйенюг). При этом следует следить з 
чтобы тело кости (согриз {етог!з) находилось в пс е 
котором продольная ось кости была бы параллельна 
продольной стенке прибора. Подвижная доска измерит 
тива прикладывается к наиболее удаленной от м. 
ка точке на головке кости в положении, ) 
ной вертикальной стенке. Таким о 
при п измерительной. т 
2. Об длина 





























2а. Общая длина бедренной кости в естествен- 
ном положении 11. Проекционное расстояние между наиболее 
Высокой точкой головки бедренной кости и наиболее низко лежа- 
щеи точкой медиального мыщелка. Расстояние это определяется в 
проекции на плоскость, проходящую через наиболее высоко распо- 
ложенную точку на головке кости и середину мекмыщелковой ям- 
ки ({03за пцегсопау]ат!з). Кость кладется на горизонтальную дос- 
ку измерительного штатива так же, как ив предыдущем случае, 
но к вертикальной поперечной стенке прижимается только меди- 
альный мыщелок. Сама кость расположена таким образом, чтобы 
прямая, соединяющая самую высокую точку головки кости и сере- 
цину межмыщелковой ямки, была перпендикулярна вертикальной 
поперечной стенке измерительного штатива. Обычно латеральный 
мыщелок при этом не касается ее. Подвижная доска прикладыва- 
ется, как и в предыдущем случае, и также производится отсчет аб- 
солютной величины размера. 

3. Наибольшая длина от большого вертела. Про- 
екционное расстояние от наиболее высоко расположенной точки 
большого вертела (госватиег та]ог) до наиболее низкой точки ме- 
диального мыщелка. Кость кладется на горизонтальную доску из- 
мерительного штатива передней поверхностью так, чтобы медиаль- 
ный мыщелок был прижат к вертикальной поперечной стенке. Про- 
дольная ось кости должна быть параллельна продольной верти- 
кальной стенке измерительного штатива. Подвижная доска при- 
бора прижимается к наиболее высокой точке большого вертела в 
положении, перпендикулярном продольной вертикальной стенке, 
и величина размера прочитывается на измерительной шкале. 

4. Общая длина от большого вертела в естест- 
венном положении. Расстояние от наиболее высокой точки 
большого вертела до плоскости, соединяющей наиболее низко рас- 
положенные точки медиального и латерального мыщелков. Техни- 
ка измерения та же, что и размера 2, с той только разницей, что 
подвижная доска измерительного штатива приставляется к наибо- 
лее высоко расположенной точке большого вертела. 

5. Длина диафиза бедренной кости (рис. 46). Проекционное 
расстояние между наиболее низко расположенной точкои нижнего 
края большого вертела, которая находится обычно на задне-лате- 
ральной стороне ({ас1ез 1айегаПз) кости, и наиболее высоко распо- 
ложенной точкой края суставной поверхности с надколенной чап- 
кой (Гас1ез рабеПат1з). Последняя точка находится на передней по- 
верхности кости. Размер определяется в проекции на продольную 
ось кости. Для этого нижняя точка края большого вертела фикси- 
руется карандаптом, и через нее проводится на переднюю поверх- 
ность линия, перпендикулярная продольной оси. Расстояние от 

этой линии до наиболее высокой точки края суставной поверхности 


с надколенной чашкой и есть искомый размер. Скользящий цир- 
куль. 
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Рис. 45. Основные 
измерения бедренной 
кости 


Рис. 46. Измерение дли- 
ны диафиза бедренной 
кости и длины диафиза 
бедренной кости на пе- 
редней поверхности 





ба. Длина диафиза бедренной кости по пе ред- 
ней поверхности. Расстояние между точкой пересечения 
межвертельной линии (Ппеа ицегтосВаетса) с краем большого 
вертела и серединой края суставной поверхности с надколенной 
чашкой. Скользящий циркуль. 

21. Ширина нижнего эпифиза бедренной кости. Расстояние 
между наиболее удаленными друг от друга точками на боковых 
поверхностях внутреннего и наружного мыщелков. Кость кладется 
своей нижней поверхностью на горизонтальную доску измеритель- 
ного штатива и прижимается к вертикальной продольной стенке. 
Подвижная доска штатива прижимается к мыщелку, противоле- 
жащему продольной стенке. Величина нужного размера читается 
на измерительной шкале. Кроме измерительного штатива, может 
быть использован скользящий циркуль. 

7. Ширина диафиза бедренной кости на уровне наибольшего 
развития шероховатой линии. Расстояние между боковыми по- 
верхностями бедренной кости, определяемое приблизительно на се- 
редине диафиза или, точнее, там, где шероховатая линия (Ппеа 
азрега) выражена наиболее резко. Место измерения следует наме- 
чать карандашом. Скользящий циркуль. 

Та. Ширина середины диафиза бедренной ко- 
сти. Расстояние между боковыми поверхностями бедренной ко- 
сти точно на середине диафиза, определяемой либо по длине кости, 
либо визуально. Иногда это измерение совпадает с предыдущим. 
Место его нужно намечать карандашом. Скользящий циркуль. 

ТЪ. Ширина диафиза бедренной кости в середи- 
не верхней трети. Расстояние между боковыми поверхностя- 
ми диафиза бедренной кости на уровне середины верхней трети 
диафиза. Место измерения отмечается карандашом. Скользящий 
циркуль. 

9. Верхняя ширина диафиза бедренной кости. 
Расстояние между боковыми поверхностями диафиза бедренной 
кости на 3—4 см ниже нижнего края малого вертела (1тосВащег 
пог). Уровень отмечается карандашом. Измерение производится 
не строго в трансверзальном направлении, как во всех предыду- 
щих случаях определения ширины диафиза, а в плоскости, парал- 
лельной передней поверхности шейки бедренной кости (соШат {е- 
10т13). Скользящий циркуль. 

74. Ширина диафиза бедренной кости в середи- 
не нижней трети. Расстояние между боковыми поверхностя- 
ми диафиза бедренной кости на уровне середины нижней трети 
диафиза. Уровень следует отмечать карандашом. Скользящий цир- 
куль. 

12. Нижняя ширина диафиза бедренной кости. 
Расстояние между боковыми поверхностями диафиза бедренной 

%4 ости на уровне приблизительно 4 см выше верхнего края сустав- 
ной поверхности с надколенной чашкой. Скользящий циркуль. 
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6. Сагиттальный диаметр диафиза бедренной 
кости на уровне наибольшего рати я шеорохо. 
ватой линии. Расстояние между передней и задней поверхно- 
стями диафиза бедренной кости на уровне, на котором шерохова- 


тая линия выражена наиболее резко. Этот уровень нужно помечать 
карандашом. Скользящий циркуль. з 
Сагиттальный диаметр середины диафиза бед- 


ренной кости. Расстояние между передней и задней поверхно- 
стями диафиза бедренной кости точно по середине диафиза, опре- 
деляемой визуально или отсчитываемой по длине кости. Середину 
нужно намечать карандашом. Иногда это измерение совнадает с 
предыдущим. Скользящий циркуль. 

Тс: Сагиттальный диаметр диафиза бедренной 
кости в середине верхней трети. Расстояние между пе- 
редней и задней поверхностями диафиза бедренной кости на уров- 
не середины верхней трети диафиза, т. е. на том же уровне, что 
и размер 7, и в плоскости, параллельной плоскости этого размера. 
Рекомендация отмечать место измерения карандашом сохраняет 
свое значение. Скользящий циркуль. 

10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза 
бедренной кости. Расстояние между передней и задней по- 
верхностями диафиза бедренной кости на 3—4 см ниже нижнего 
края малого вертела. Уровень фиксируется карандашом. Измере- 
ние производится не строго в. сагиттальной плоскости, а в плоско- 
сти, перпендикулярной плоскости размера 9, с которым размер 10 

совпадает и по уровню. Скользящий циркуль. 

Те. Сагиттальный диаметр диафиза бедренной 
кости в середине нижней трети. Расстояние между пе- 
редней и задней поверхностями диафиза бедренной кости на уров- 
не размера 7, т. е. на уровне середины нижней трети диафиза, 


и параллельно ему. Уровень отмечается карандашом. Скользящий 
циркуль. 


мера 12. Толстотный циркуль. 
8. Окружность середины диафиза бедренной кости. Окруж- 
ность диафиза бедренной кости точно на середине кости, которая 
определяется либо визуально, либо по длине кости. Место изме- 
рения намечается карандашом. Лента. 
8а. Окружность диафиза бедренной кости на 
уровне раздвоения шероховатой линии. Окружность 


диафиза бедренной кости на Уровне верхнего раздвоения шерохо- 
ватой линии. Лента. 
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85. Окружность диафиза бедренной кости в се- 
редине верхней трети. Окружность диафиза на уровне се- 


редины верхней трети кости, отмечаемом карандашом. Этот уро- 
вень совпадает с уровнем размеров 7Ь и 7с. Лента. 
8. Окружность диафиза бедренной кости в се- 


редине нижней трети. Окружность диафиза на уровне се- 
редины нижней трети кости, отмечаемом карандашом. Он совпа- 
дает с уровнем размеров 7 и Те. Лента. 

13. Верхняя ширина бедренной кости. Расстояние 
между конечной точкой оси шейки бедренной кости на латераль- 


ной стороне кости и наиболее удаленной от нее точкой. на головке 
бедра. Ось шейки намечается таким образом, чтобы поделить ее 
переднюю поверхность пополам. Ее рекомендуется намечать ка- 
рандашом или маркировать стальной иглой. Толстотный или сколь- 


зящий циркуль. 

13а. Верхняя проекционная ширина бедренной 
кости. Проекционное расстояние между конечной точкой оси 
шейки бедренной кости на латеральной стороне кости и наиболее 
удаленной от нее точкой на головке бедра, т. е. между теми же 
точками, что и у размера 13. Размер проецируется, следовательно, 
на плоскость, перпендикулярную продольной оси диафиза. Кость 
кладется своей задней поверхностью на горизонтальную доску из- 
мерительного штатива и прижимается к горизонтальной продоль- 
ной стенке его. Подвижная доска штатива прикладывается к го- 
ловке бедра, и искомая величина находится на измерительной 
шкале. 

14. Передняя длина шейки и головки бедрен- 
ной кости. Расстояние между точкой пересечения продольных 
осей диафиза и шейки бедренной кости и наиболее удаленной точ- 
кой на головке бедра. Направления обеих осей либо намечаются 
карандашом, либо маркируются стальными спицами. Следует сле- 
дить за тем, чтобы штанга циркуля при измерении была параллельна 
шейке бедра. Скользящий циркуль с ножками неодинаковой длины. 

14а. Задняя длина шейки и головки бедренной 
кости. Прямое расстояние между точкой пересечения продоль- 
ной оси шейки бедра с межвертельным гребнем (ста Иицегего- 
СВашенса) и точкой на головке бедренной кости, наиболее удален- 
ной от предыдущей. Как и при измерении 14, штангу циркуля сле- 
дует держать параллельно продольной оси шейки бедра. Скользя- 

щий циркуль с ножками разной длины. 


с. Длина шейки бедренной кости. Расстояние меж- 
Ду точкой пересечения продольной оси шейки бедра с латеральным 
краем головки бедра, с одной стороны, и точкой пересечения этой 
же оси с продольной осью диафиза. По 


_ намечена карандашом. В целях больш 
но фик 








кости. Синоним — высота шейки бедренной кости. Расстояние 


между верхней и нижней поверхностями шейки бедренной кости, 
измеряемое в наиболее узком месте. Плоскость измерения лежит 
перпендикулярно к продольной оси шейки. Скользящий циркуль. 

16. Сагиттальный диаметр шейки бедренной ко- 
сти. Синонимы — ширина шейки бедренной кости, глубина шейки 
бедренной кости. Расстояние между передней и задней поверхно- 
стями шейки бедренной кости, определяемое на том же месте, что 
и размер 15 и в плоскости, перпендикулярной ему. Скользящий 
циркуль. 

17. Окружность шейки бедренной кости. Окруж- 
ность шейки бедренной кости, измеряемая в том же месте, что и 
два предыдущих размера. Лента. 

14Ъ. Длина головки бедренной кости. Проекционное 
расстояние между вершиной головки бедренной кости, которая на- 
ходится обычно рядом с ямкой головки (оуеа сар!з Тетог!з), 
и краем головки. Скользящий циркуль с неровными ножками. 
Можно пользоваться также координатным циркулем, ставя боко- 
вые ножки на край головки с противоположных сторон и опуская 
центральную ножку на вершину головки кости. 

8. Вертикальный диаметр головки бедренной 
кости. Синоним — высота головки бедренной кости. Расстояние 


9. Сагиттальный диаметр головки бедренной 
кости. Синоним — ширина головки бедренной кости. Расстояние 
между наиболее удаленными друг от друга точками боковых по- 


26(1). Сагиттальный диа 
бедренной кости. Синоним 


вертела на уровне приблизительно 


зящий циркуль. 
13 (1). Высота нижнег 
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ции на плоскость продольного сечения кости. Кость кладется на 
торизонтальную доску измерительного штатива и прижимается 
одним из мыщелков к поперечной вертикальной стенке так, чтобы 
продольная ось кости была перпендикулярна ей. Подвижная доска 
прибора прикладывается к средней точке межмыщелковой линии и 
величина размера читается на измерительной шкале. 

95. Высота наружного мыщелка бедренной 
кости. Проекционное расстояние между наиболее низко распо- 
ложенной и наиболее высоко расположенной точками наружного 
мыщелка. Определяется в проекции на плоскость, параллельную 
продольной оси кости. Скользящий циркуль. 

26. Высота внутреннего мыщелка бедренной 
кости. Проекционное расстояние между наиболее низко распо- 
ложенной и наиболее высоко расположенной точками внутреннего 
мыщелка. Определяется в проекции на плоскость, параллельную 
продольной оси кости. Скользящий циркуль. 

21а. Передняя проекционная ширина внутрен- 
него мыщелка бедренной кости. Расстояние между се- 
рединой верхнего края суставной поверхности с надколенной чаш- 
кой и внутренним надмыщелком (ер!соп4уз те@а1). Опреде- 
ляется в проекции на плоскость, проходящую через середину обо- 
их надмыщелков. Скользящий циркуль с неодинаковыми ножками. 

24. Передняя проекционная ширина наруж 
ного мыщелка бедренной кости. Расстояние между се- 
рединой верхнего края суставной поверхности с надколенной чаш- 
кой и внешним надмышелком (ер1сопду!аз 1абега!аз). Определя- 

ется, как и размер 24а, в проекции на плоскость, проходящую че” 
рез середину обоих надмыщелков. Скользящий циркуль с неоди- 
наковыми ножками. 
24. Нижняя ширина внутреннего мыщелка 
т бедренной кости. Расстояние между внутренней и наруж- 
ной поверхностями внутреннего мыщелка бедренной кости в плос- 
кости, параллельной передней поверхности мыщелка. Скользящий 
циркуль. 
244. Ширина межмыщелковой ямки бедрен- 
ной кости. Расстояние между наружной поверхностью внут 
реннего мьыпцелка и внутренней поверхностью наружного мыщел- | 
ка. Определяется в плоскости, перпендикулярной продольной оси 
кости. Скользящий циркуль. 
24е. Нижняя ширина наружного мыщелка . 
бед ренной кости. Расстояние между внутренней и наруж- | 
ной поверхностями наружного мыщелка бедренной кости, парал- 
мельно передней поверхности мыщелка. Скользящий циркуль. | 
22. Сагиттальный проекционный диаметр на- | 
ружного мыщелка бедренной кости. Синонимы — | 
проекционная длина наружного мыщелка бедренной кости, тол- | 
° щина наружного мыщелка бедренной кости. Расстояние между | 
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передней и задней поверхностями наружного мыщелка, опреде- 
ляемое в проекции на плоскость, перпендикулярную плоскости, 
делящей оба мыщелка пополам. Кость ставится на горизонталь. 
ную доску так, чтобы ее продольная ось была перпендикулярна 
ей. Задняя поверхность обоих мыщелков прижимается к любой 
из вертикальных стенок. Подвижная доска прибора прикладывает- 
ся к наиболее выступающей вперед точке наружного мыщелка. 
Можно пользоваться также скользящим циркулем, но при этом 
строго следить за тем, чтобы измерение производилось в плоско- 
сти, перпендикулярной продольной оси. 

23. Наибольший сагиттальный диаме трнаруж- 
ного мыщелка бедренной кости. Синоним — наиболь- 
шая длина наружного мыщелка бедренной кости. Расстояние меж- 
ду наиболее выступающей вперед точкой на наружной стороне пе- 
редней поверхности эпифиза бедренной кости и наиболее высту- 
пающей назад точкой наружного мыщелка. Скользящий циркуль. 

245. Сагиттальный проекционный диаметр 
внутреннего мыщелка бедренной кости. Синони- 
мы — проекционная длина внутреннего мыщелка бедренной кос- 
ти, толщина внутреннего мыщелка бедренной кости. Расстояние 
между передней и задней поверхностями внутреннего мыщелка 
бедренной кости, спроецированное на плоскость, перпендикуляр- 
ную плоскости, делящей оба мыщелка пополам. Кость ставится 


на горизонтальную доску измерительного штатива в положении, 
при котором продольная ось кости 


плоскости измерения. 
24. Наибольший сагитт 


зящий циркуль. 
27. Высота из 


и 
фиксируется положение нужных точек — бемощи периграфа 


156 





ее 





мы 


_ 28. Угол скрученности бедренной кости (рис. 47). Синоним — 
| угол торзиона бедренной кости. Угол, образованный прямой, про- 
ходящей через задние поверхности обоих мыщелков, и продольной 
осью шейки и головки бедренной кости. На головке и шейке бедра 
воском или пластилином укрепляется стальная игла таким обра- 
зом, чтобы при взгляде сверху они были разделены пополам. Такая 
же игла укрепляется и на нижнем эпифизе бедра. Она должна 
быть укреплена на задней поверхности обоих мыщелков, либо на 
их нижней поверхности в плоскости, делящей мыщелки пополам. 





Рис. 47. Измерение угла скрученности бедренной кости. Сплошная 
линия — головка бедра, пунктирная — нижний эпифиз бедра 


Затем кость укрепляется в штативе-держателе в строго верти- 
кальном положении. Положение стальных игл фиксируется при 
помощи параллелографа и угол между ними определяется транс- 
портиром. В том случае, когда ось верхнего эпифиза идет по от- 
ношению к оси нижнего изнутри и спереди кнаружи и назад, угол 
считается положительным и обозначается знаком +, в противном 
случае он считается отрицательным и обозначается знаком —. От- 
| рицательный угол скрученности бедренной кости редко встречает- 
ся у современного человека. 
| 29. Угол шейки бедренной кости. Угол, образован- 
®— _ НЫЙ продольной осью шейки бедренной кости и продольной осью 
_ диафиза бедренной кости. Продольная ось шейки бедренной кости 
_ маркируется стальной иглой, укрепленной воском или пластили- 
ом на передней поверхности шейки. Игла должна делить шейку 
а при взгляде спереди пополам. Продольная ось диафиза так- 
кируется иглой, которая укрепляется в плоскости, делящей 
пополам, и на его передней поверхности. Измерительный 
Рида. Одна из его подвижных реек фиксирует направле- 
тальной иглы, другая — другой (см. рис. 4). Угол меж- 
пределяется транспортиром (рис. 48). 
‹ л мыщелков бедренной кости. Угол, обра- 
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ь В й через нижние точки обоих мыщел- 
ор В овальной осью диафиза бедренной кости. 
Ко сы ы на горизонтальную доску измерительного штатива 
| А поверхностью таким образом, чтобы Е те. 
плотно прилегали к вертикальной поперечной сте - к: ы бора. 
Продольная ось диафиза маркируется, как и в предыду — - учае, 
стальной иглой. Угол между направлением иглы и направлением 











Рис. 48. Измерение угла шейки бедренной кости 


1 — отсчет по Мартину, 2 — гипотетическая исходная форма кости, 
3 — отсчет по Властовскому 


вертикальной поперечной стенки прибора определяется транспор- 
тиром. Этот же угол может быть измерен и на измерительном шта- 
тиве Рида. Для этого плоскость нижних точек обоих мыщелков 
также фиксируется стальной иглой (рис. 49). 

казатель массивн 


шение окружности середины диафиза бедренной кости (8) к длине 
бедренной кости в естественном положении (2). 


бедренной 


кости Г. Отношение окружности середины диафиза бедренной 


кости (8) к длине диафиза бедренной кости (5). 
Указатель массивности диафиза бедренной 
кости П. Отношение окружности середины диафиза бедренной 


кости (8) к длине диафиза бедренной кости по передней поверх- 
ности (5а). 


Указатель прочности бе 


Указатель поперечного сечения середины ди- 
афиза бедренной кости. Синоним — указатель пилястрии. 
Отношение сагиттального диаметра середины диафиза бедренной 
кости (6) к ширине середины диафиза бедренной кости (7 или Та). 
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Указатель ширины середины диафиза бедре н- 
ной кости. Отношение ширины середины диафиза бедренной 
кости (7 или Та) к ширине нижнего эпифиза бедренной кости (21). 

Указатель платимерии. Синоним — указатель попе- 
речного сечения верхней части диафиза бедренной кости. Отноше- 
ние верхнего сагиттального диаметра диафиза бедренной кости 














Рис. 49. Измерение угла мыщелков бедренной кости 


1— отсчет по Мартину, 2 — гипотетическая исходная форма кости, 
3 — отсчет по Властовскому 


(10) к верхней ширине диафиза бедренной кости (9). Существуют 
следующие градации этого отношения: 


279....... .. типерплатимерия 
75,0—849...... . . Платимерия 
О... . Зуримерия 
100,0—Х...... .,., . стеномерия 


Указатель поперечного сечения нижней части 
диафиза бедренной кости. Отношение нижнего сагит- 
тального диаметра диафиза бедренной кости (11) к нижней шири- 
не диафиза бедренной кости (12). 

Указатель расширения нижней части диафиза 
бедренной кости. Отношение нижней ширины диафиза бед- 
ренной кости (12) к ширине середины диафиза бедренной кости 

или Та). 

Сагиттальный указатель диафиза бедренной 
Кости. Отношение нижнего сагиттального диаметра диафиза бед- 
ой кости (11) к сагиттальному диаметру середины диафиза 
енной кости (6). 
казатель длины шейки и головки бедренной 
Отношение передней длины шейки и головки бедренной 
к общей длине бедренной кости в естественном поло- 
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Указатель массивности шейки бедренной 
ти. Отношение окружности шейки бедренной кости (17) 
диафиза бедренной кости (5). 

Указатель поперечного сечения головки бед- 
ренной кости. Отношение сагиттального диаметра головки бед- 
ренной кости (16) к вертикальному диаметру шейки (15). 

казатель массивности головки бедренной 
кости. Отношение суммы вертикального и сагиттального диамет- 
ров головки бедренной кости (18 + 19) к общей длине бед ренной 
кости в естественном положении (2). 

Указатель поперечного сечения шейки бед- 
ренной кости. Отношение сагиттального диаметра шейки бед- 
ренной кости (19) к ее вертикальному диаметру (18). 

казатель массивности нижнего эпифиза бед- 
ренной кости. Отношение ширины нижнего эпифиза бедрен- 
ной кости (21) к длине диафиза по передней поверхности (5а). 

казатель поперечного сечения нижнего эпи. 
физа бедренной кости. Отношение сагиттального проек- 
ционного диаметра наружного мыщелка бедренной кости (22) к 
ширине нижнего эпифиза бедренной кости (21). 

Сагиттальный Указатель мыщелка бедренной 

кости. Отношение наибольшего сагиттального диаметра наруж- 
ного мыщелка бедренной кости (23) к наибольшему сагиттальному 
диаметру внутреннего мыщелка бедренной кости (24). 

Указатель высоты наружного мыщелка бед- 
ренной кости. Отношение высоты наружного мыщелка бед- 
ренной кости (25) к сагиттальному проекционному диаметру на- 
ружного мыщелка бедренной кости (22). 

Указатель высоты изгиба диафиза бедренной 
кости. Отношение высоты изгиба диафиза бедренной кости (27) 

к длине прямой, соединяющей точки начала и конца изгиба. 

Развитие шероховатой линии на бедренной 
кости. Выраженность шероховатой линии варьирует чрезвычай- 
НО Сильно как в групповом, так и в индивидуальном масштабе. 
Наиболее распространенная схема оценки этих вариаций обозна- 
чает их баллами следующим образом: 

0 — шероховатая линия полностью отсутствует, 

1 — слабо выраженная шероховатая линия, заметная только на 
латеральной стороне диафиза, 

2 — шероховатая линия заметна на обеих сторонах, 

3 — сильно выраженная шероховатая линия, 

4 — очень сильно выраженная шероховатая линия, у которой 
как медиальная (1аЪат тше41ае !пеае азрегае), так и латераль- 
ная (1аБат 1абега!е Ппезе азрегае) губы широки и очень отчет- 
ливо выражены. а 

Форма поперечного сечения верхней части 
диафиза бедренной кости. Форма диафиза бедренной 
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кости в поперечном сечении также заметно варьирует. Можно со- 
ставить о неи представление на основании величины указателя 
платимерии, но желательно определять ее также описательным 
способом. Для этого могут послужить следующие варианты 
(рис. 50): В 

1. Сагиттальный диаметр верхней части диафиза бедренной 
кости не намного уступает ширине верхней части диафиза или 
даже превосходит ее. Форма кости близка к кругу или чуть-чуть 
сплющена. 


2 
й 9 


Рис. 50. Форма поперечного сечения верхней части диафиза 
бедренной кости 


2. Сагиттальный диаметр верхней части диафиза бедренной 
кости заметно меньше птирины. Диафиз в поперечном сечении 
имеет чечевицеобразную форму, при которой большая ось соответ- 
ствует ширине диафиза. 

3. Сагиттальный диаметр верхней части диафиза бедренной 

| кости очень мал при сравнении с шириной. Диафиз в поперечном 
сечении имеет яйцевидную форму. 

Наличие третьего вертела. Ягодичная шероховатость 
(летозЦаз оПцаеа) иногда теряет свою аморфность и бывает вы- 
ражена в виде более или менее заметного возвышения, которое 
называют третьим вертелом (@освалцег {ет из) (рис. 51). Коли- 
чество случаев выраженности третьего вертела обычно довольно 
сильно колеблется, но в среднем редко опускается ниже 20—30%. 
Иногда третий вертел сопровождается появлением небольшой 
ямки под ним (Гозза вурогосватиегса), иногда — небольшим греб- 
нем (ста пуробгосватиетса), иногда ямкой и гребнем вместе. 
Все эти образования должны быть отмечены. 


НАДКОЛЕННАЯ ЧАШКА (РАТЕГГА) 


1. Наибольшая высота надколенной чашки (рис. 52). 
Расстояние от наиболее высоко расположенной точки основания 
надколенной чашки (Ъаз1з рабеПае) до наиболее низко располо- 
| женной точки верхушки (арех рабеПае). Скользящий циркуль. 
. аибольшая ширина надколенной чашки. Расстояние меж- 
Г ДУ наиболее удаленными друг от друга точками медиального й 


4 1\ Остеометрия 
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Рис. 51. Различные формы третьего вертела, 


т. ‘та — большой вертел, {т. тё — малый вертел, {т. {.— третий вертел, сгё — вер- 








16с — бугорок в вертельной ямке 
11* 








и латерального краев надколенной чашки. Определяется перпенди- 
кулярно предыдущему размеру. Скользящий циркуль. 

3 Наибольшая толщина надколенной чашки. Расстояние меж 
ду наиболее выступающей вперед точкой передней поверхности 
надколенной чашки ({ас1ез ащегог) и наиболее высокой точкой 

суставного гребешка (ст15{а о]епо!аа- 
13) на суставной поверхности ({ас1ез 
агисат1$). Скользящий циркуль. 

4. Высота суставной по- 


верхности надколенной 
чашки. Расстояние от наиболее вы- 
соко расположенной точки верхнего 
<= края суставной поверхности до наи- 


более низко расположенной точки 
Аи ео о края суставной Поверхности. 
новных диамотров над- ными словами, нижняя точка опре- 
коленной чашки деляется на границе суставной и пе- 
редней поверхностей надколенной 
чашки. Определяется параллельно 

суставному гребешку. Скользящий циркуль. 

5. Ширина медиальной части суставной пов ерх- 
ности. Расстояние от наиболее медиально расположенной точки 
медиального края надколенной чашки до суставного гребешка. 
Для определения центральной плоскости суставного гребешка 
вдоль него проводится линия боковой поверхностью остро отто- 
ченного карандаша. Измерение производится перпендикулярно 
суставному гребешку. Скользящий циркуль. 

Ширина латеральной части суставной по- 
верхности. Расстояние от наиболее латерально расположенной 
и латерального края надколенной чашки до суставного гре- 

ешка. Для определения точки на гребешке, от которой следует 
производить измерение, поступают так же, как в предыдущем слу- 
чае. Измерение производится перпендикулярно суставному гребеш- 
ку. Скользящий циркуль. 

ы т Й ь 
а А ПАотонной чашки. 0е. 
6 ни 6 еб ы надколенной чашки к сумме длины 

одренной и большой берцовой костей. Для вычислени 

6 я указателя 
используются наибольшая длина бедра (1) и общая длина боль- 
пой берцовой кости (1). Общеприняты следующие градации для 


величины указателя и, следовательно дл 
РЕ о , я определ - 
тельной высоты надколеннои чашки: ПИ - = относя 


г ы й „с Чизкая надколенная чашка 
50—59... средневысокая надкол 
н. 
т а дколенная 
55,0—Х . . . з Высокая надколенн 
чашка — и 
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Широтный указатель надколенной чашки. Ол- 
ношение наибольшей ширины надколенной чашки 


нижнего эпифиза бедра (21). Указатель имеет следующую рубри- 
кацию: 


(2) к ширине 


Х— 50,9 . . Узкая надколенная чашка 

51:0—55,9 среднеширокая надколенная 
чашка 

В то широкая надколенная 
чаптка 


Высотно-широтный указатель надколенной 
чашки. Отношение наибольшей высоты надколенной чашки (1) 
к ее наибольшей ширине (2). 

Описательная ха рактеристика. Морфологические 
особенности надколенной чашки неоднократно были предметом 
изучения, но их вариации по расам все еще плохо известны. При- 
чина тому — отсутствие четко разработанной шкалы отдельных 
вариантов строения, что мешает сравнивать описания различных 
исследователей. 

Поэтому, нб имея возможности предложить всеобъемлющую 
классификацию вариантов, автор ограничивается указанием на те 
особенности строения надколенной чашки, которые должны быть 
отмечены в первую очередь. 

Прежде всего следует обращать внимание на форму коленной 
чашки. Она колеблется от довольно широкой и овальной, при ко- 

торой высотно-широтный указатель превышает 100, до резко за- 
остренной в верхушечной части, при которой надколенная чашка 
имеет сердцевидные очертания. Последние характерны в основ- 
ном для негроидных групп, тогда как в монголоидных сериях над- 
коленная чашка отличается в основном значительной шириной и 
имеет форму широкого овала. Кстати сказать, относительно ши- 
рокая надколенная чашка монголоидов оказывается и более вы- 
сокой. 3 ь 

Строение суставной поверхности ({ас1ез агИс\ат13) также варь- 
ирует в разных расовых группах. В отличие от общепринятого 
целения суставной поверхности на медиальную и латеральную 
части многими авторами в отдельных случаях выделяется на ней 
до семи фасеток. Наиболее часто сложное строение суставной по- 
верхности обнаруживается, по-видимому, в сериях негроидного 
происхождения. Но и там границы между отдельными фасетками 

редко бывают выражены достаточно отчетливо. Все же сложную 
форму суставной поверхности надколенной чашки и количество 
Фасеток на ней следует отмечать при описательной характеристи- 


Ке этой кости. я 

Наряду с особенностями строения суставной поверхности нуж- 
НО отмечать степень развития суставного гребешка (стазба о]епо1Ча- 
15). Так как общепринятая система обозначений степени его раз- 
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вития отсутствует, то следует ограничиваться отметкой 
его отсутствия и 0с0бо сильного развития. Полезно опр 


также форму гребешка, приближающуюся к прямой и 
тую. 


СЛУчаев 
еДелять 
Ли изогну- 


БОЛЬШАЯ БЕРЦОВАЯ КОСТЬ (ТТВТА) 


1. Общая длина большой берцовой кости (рис. 53). Расстояние 
от наиболее низко расположенной точки внутренней лодыжки 
(шаПео!аз те аз) до поверхности латерального суставного мы- 
щелка (соп@уаз 1ацегаНз). На последнем берется наиболее высоко 
расположенная точка. Размер определяется в проекции к телу 
большой берцовой кости (согриз ИШае), т. е. параллельно ему. 
Для этой цели кость кладется задней поверхностью тела ({ас1ез ро- 
збет1ог) на горизонтальную доску измерительного штатива вдоль 
таким образом, чтобы ее тело было расположено строго перпенди- 
кулярно поперечной вертикальной стенке измерительного штатива, 
а вершина внутренней лодыжки упиралась в нее. Подвижная дос- 
ка измерительного штатива прикладывается к поверхности лате- 
рального мыщелка и затем на шкале горизонтальной доски отсчи- 
тывается величина размера. Е 

1а. Наибольшая длина большой берцовой кости. Расстояние 
от наиболее низко расположенной точки внутренней лодыжки до 
наиболее высоко расположенной точки межмыщелкового выступа 
(етитепба Пмегсоп4у]ат15). Она совпадает с внутренним (ищфет- 


сит пиетсопаЦате ше1а]е) или наружным (биБегсаГата Ииегсоп- 
ФПаге 1ацега]е) буторками на 


ределяется в проекции к тел 
лельно ему. Техника измерения та же, 


о подвижная доска измери- 


точки, расположенной по середине верхнего края передне-медиаль- 
ной поверхности ({ас1ез шеаН$з). Другими словами, последняя 
точка находится на перегибе от пов 


т ерхности медиального мыщел- 
ка к передне-медиальной поверхности большой берцовой кости. 
Толстотный циркуль и штангенциркуль. 

2. Суставная длина бол 
Синоним — мыщелко-таранная дл 
Расстояние от средней точки пов 


Толстотный циркуль. 
8. Ширина верхнего эпифиза большой берцовой вости. Синони- 
мы — наибольшая проксимальная ширина большой берцовой 
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кости, верхняя ширина большой берцовой кости ит. д. Расстояние 
между наиболее медиально расположенной точкой внутреннего 
мыщелка (сопду!аз ше@1а!$) и наиболее латерально расположен- 
ной точкой наружного мыщелка (соп4у[аз 1айега1$). Кость кладет- 
ся задней поверхностью тела ({ас1ез робемог) на горизонтальную 
доску измерительного штатива вдоль таким образом, чтобы ее ла- 
теральная сторона плотно прилегала к продольной вертикальной 
стенке. Подвижная доска приставляется к медиальному мыщелку 
и затем ширина проксимального эпифиза отсчитывается на изме- 
рительной шкале. Вместо измерительного штатива можно пользо- 
ваться скользящим циркулем. 

6. Ширина нижнего эпифиза большой берцовой кости. Синони- 

мы — наибольшая дистальная ширина большой берцовой кости, 
нижняя ширина большой берцовой кости и т. д. Расстояние между 
наиболее медиально расположенной точкой внутренней лодыжки 
и наиболее латерально расположенной точкой латеральной поверх- 
ности нижнего эпифиза большой берцовой кости (ехтетшИаз @15а- 
15 ИШае). Техника измерения та же, что и в предыдущем случае, 
с той только разницей, что подвижная доска прикладывается 
к внутренней лодыжке. Можно пользоваться также скользящим 
циркулем. 

9. Ширина середины диафиза большой берцовой кости. Рас- 
стояние между медиальным (тагоо ше@а!5) и межкостным (тат- 
20 имегоззеа) краями тела больной берцовой кости в месте, опре- 
деляемом как раз по середине тела либо визуально, либо при помо- 
щи отсчета половины длины. Место измерения следует отмечать 
карандашом. Скользящий циркуль. 

Эа. Ширина диафиза на уровне питательного отверстия. Тот же 
размер, что и предыдущий, но определяется на уровне питатель- 
а в. Место, на уровне которого 

зме : 
поэтому отметка его карандаш р вы анатомически, 

ЭЬ. Ширина диафиза в 
коленной линии с медиа 


мер, что и два предыдущих, но определяется на 30—40 мм ниже 


жение следует намечать карандашом. 
5. Наименьшая ширина боль 


диальным и межкостным гребнями тела 
на уровне шероховатости (фаБегозцаз 


размера определяется на уровне наиболее выступающей вперед 
точки шероховатости. 


За. Ширина внутреннего мыщелка 
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большой 
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берцовой кости. Расстояние от вершины медиального или 
внутреннего бугорка на межмыщелковом выступе до середины бо- 
ковых краев медиального мыщелка большой берцовой кости. Пос- 
ледняя точка находится на перегибе от боковой кости медиального 
мышелка к передне-медиальной поверхности. Скользящий цир- 
куль. 

35. Ширина внешнего мыщелка большой бер- 
цовой кости. Расстояние от вершины латерального или наруж- 
ного бугорка на межмыщелковом выступе до середины боковых 
краев латерального мыщелка. Последняя точка находится на пере- 
гибе от боковой части латерального мыщелка к передне-латераль- 
ной поверхности. Скользящий циркуль. 

4. Наибольший сагиттальный диаметр большой берцовой кости 
на уровне шероховатости. Расстояние между наиболее выстунаю- 
щей вперед точкой шероховатости и противолежащей ей точкой на 
средней линии задней поверхности тела большой берцовой кости. 
Иными словами, размер определяется на том же уровне, что и раз- 
мер 5. Толстотный или скользящий циркуль. 

7. Сагиттальный диаметр нижнего эпифиза. Синоним — высота 
нижнего эпифиза. Расстояние между наиболее выступающей вие- 
ред точкой передней поверхности нижнего эпифиза и наиболее вы- 
ступающей назад точкой его задней поверхности. Определяется 
проекционно в плоскости перпендикулярной той, в которой опреде- 
ляются продольные размеры большой берцовой кости. Скользящий 
циркуль. | 

8. Наибольший сагиттальный диаметр середины диафиза боль- 
бой берцовой кости. Расстояние между передним гребнем (тагоо 
апбегог) и задней поверхностью тела большой берцовой кости в 
месте, определяемом как раз посередине тела либо визуально, либо 
при помощи отсчета половины длины, т. е. там же, где и размер 9. 
Рекомендуется отмечать это место карандашом. Скользящий цир- 
куль. 

8а. Сагиттальный диаметр диафиза на уровне питательного от- 
верстия. Тот же размер, что и предыдущий, но определяется на 
Уровне питательного отверстия, т. е. там же, где размер Эа. Сколь- 
зящий циркуль. 

85. Сагиттальный дваметр диафиза в месте пе- 
ресечения подколенной линии с медиальным 
гребнем. Тот же размер, что и два предыдущих, но определяется 
на 30—40 мм ниже питательного отверстия на том месте, где под- 
коленная линия пересекает медиальный гребень тела большой бер- 
цовой кости. Если место пересечения выражено недостаточно от- 
четливо, следует поступать так, как рекомендуется при описании 
определения размера ЭЪ. 

4а. Сагиттальный диаметримедиального мыщел- 
ка большой берцовой кости. Расстояние от наиболее 
выступающей вперед точки переднего края медиального мыщелка 
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до наиболее выступающей назад точки его заднего края. Сколь. 
зящий циркуль, 

Ь. Сагиттальный диаметр латерального мы. 
щелка большой берцовой кости. Расстояние от наибо- 
лее выступающей вперед точки переднего края латерального мы- 

щелка до наиболее выступающей на- 

зад точки его заднего края. Скользя- 
щий циркуль. 

10. Окружность середины диафи- 
за. Окружность диафиза как раз по 

6 середине тела большой берцовой 
кости. Середина определяется ви- 
зуально или отсчитывается по поло- 
вине длины. Таким образом, окруж- 
ность измеряется там же, где размеры 

9 и 8. Место измерения лучше отме- 

чать карандашом. Лента. 

105. Наименьшая окружность диа- 
физа. Окружность диафиза, место 
измерения которой определяется эм- 
пирически. Обычно наиболее тонкая 
часть диафиза находится в нижней 
трети тела большой берцовой кости 
на расстоянии 90—110 мм от верши- 
ны внутренней лодыжки. Место из- 
мерения также рекомендуется отме- 
чать карандашом. Лента. 

10а. Окружность диафиза 
на ея питательного от- 
верстия. Тот же размер, что и два 

р и предыдущих, но определяется на 

го эпифиза и угла накло- УРОВне питательного отверстия, т. е. 

на медиального мыщелка Там же, где размеры 9а и 8а. В дан- 

большой берцовой кости ном случае нет надобности отмечать 

р — универе. МоСто иомерения карандашом, так 

ЩЕ оно локализовано анатомически. 
Лента. 

11. Высота изгиба диафиза большой берцовой 
кости. Расстояние от наиболее высокой точки изгиба переднего 
гребня большой берцовой кости до линии, соединяющей точки на- 
чала и конца изгиба. Координатный циркуль. 

12. Угол ретроверсии верхнего эпифиза большой берцовой кос- 
ти (рис. 54). Синонимы — угол ретроверсии головки большой бер- 
цовой кости, угол запрокинутости верхнего эпифиза большой бер- 
цовой кости, угол запрокинутости большой берцовой кости. Угол 
образуемый прямой, проходящей через центр медиального мыще те 
ка большой берцовой кости перпендикулярно его поверхности, и 


г 
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прямой, которая проходит че 
ти. Для его определения на 


проходила в плоскости, строго парал- 
ке штатива-держателя. При помощи 
‚› проходящая через центр ниж- 
ы 1 кости и срединную 
точку вышеупомянутой карандашной линии, а также Угол, кото- 
ой спицей. Этот угол всегда будет ту- 
пользуются транспортиром. Однако в 
целях удобства от него отнимается 90°. Таким образом, величина 
фигурируемого в остеометрических работах угла ретроверсии от- 
ражает не величину этого эмпирически найденного угла, а угла 
между прямыми, указанными в дефиниции. Последнее легко уста- 
новить геометрически. 

13. Угол наклона медиального мыщелка боль 
шой берцовой кости. Синонимы — Угол наклона верхнего 
эпифиза большой берцовой кости, Угол наклона головки большой 
‘берцовой кости. Угол, образуемый прямой, проходящей через 
центр медиального мыщелка большой берцовой кости перпендику- 
лярно к его поверхности, и прямой, соединяющей центр медиаль- 
ного мыщелка с центром нижней суставной поверхности большой 
берцовой кости. 

Определяется аналогично предыдущему, но при помощи парал- 
лелографа фиксируется прямая, проходящая через центр медналь- 
ного суставного мыщелка и нижней суставной поверхности боль- 
шой берцовой кости, и угол этой прямой со стальной спицей. Всег- 
да получается тупой угол, от которого так же, как и в предыдущем 

_ случае, отнимается 90°. Всегда меньше предыдущего угла. 
14. Угол скрученности большой берцовой кости. Синонимы — 
_угол торзиона большой берцовой кости, угол скрученности ро 
_ большой берцовой кости. Угол, образованный прямой, проходяще < 
наиболее удаленные одна от другой точки на р 
циальной сторонах верхнего эпифиза (она делит ране, р 
хности медиального и латерального мыщелков ке д с 
е-заднем направлении приблизительно пополам , р Е 
и пополам нижнюю су 
тящей в передне-заднем направлени и. Разумеется, угол 
а аориеия сы пластилином на 
а а агИсШат!з зарегог) боль- 
На а стальная спица таким образом, 
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чтобы она проходила через середины медиального и латерального 
мыщелков. Такая же спица ‘укрепляется на нижней суставной по- 
верхности большой берцовой кости ‘так, чтобы, один ее конец упи- 
рался в линию перегиба от нижней суставной поверхности к су- 
ставной поверхности внутренней лодыжки. Эта спица также дол- 
жна делить нижнюю суставную поверхность большой берцовой 
кости в передне-заднем направлении пополам. После того как ук- 
реплены спицы, сама кость укрепляется в штативе-держателе зв 
строго вертикальном положении. Положение спиц фиксируется при 
помощи параллелографа и транспортиром определяют угол между 
их проекциями. В том случае, когда верхний эпифиз скручен по 
отношению к нижнему внутрь и назад, угол считается положитель- 

ным и обозначается знаком +, в противном случае, когда он скру- 

чен по отношению к нижнему в направлении наружу и вперед, он 

считается отрицательным и обозначается знаком —. Последнее со- 

отношение у человека встречается крайне редко. 

Биаксилярный угол. Утол между прямой, проходящей 
через центры поверхности медиального мыщелка и нижней сустав- 
ной поверхности большой берцовой кости, и прямой через вторую 
из этих точек и срединную точку линии, соединяющей передний 
и межкостный гребни тела кости на уровне 10—20 мм ниже шеро- 
ховатости. Иными словами, вторая прямая — та самая, которая ис- 
пользуется для измерения угла 12. Угол получается вычитанием 
величины угла 13 из величины угла 42. 

Указатель поперечного сечения середины ди- 
афиза большой берцовой кости. Отношение ширины 
середины диафиза (9) к наибольшему сагиттальному диаметру се- 
редины диафиза (8). 

казатель платикнемии. Отноше 
за на уровне питательного отверстия (9а) к 
метру диафиза на том же уровне (8а). Прин 
рикация этого указателя: 


ние пгирины диафи- 
сагиттальному диа- 
ята следующая руб- 


Х—649. платикнемия 
65,0—69,9 мезокнемия 
70,0—х эурикнемия 


В некоторых остеометрических работах можно встретить не- 
сколько иную и более дробную рубрикацию этого указателя: 


БОК Ех 


. типерплатикнемия 
55:0=62.9'; 9.7.“ платикнемия 
ОБЕ сх т мезокнемия 
70,0—Х ЗЫ то 9 эурикнеми я 


Указательширины верхнегоэ 
берцовой кости. Отношение ширины 
шой берцовой кости (3) к общей длине 
сти (1). 
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пифиза большой 
верхнего эпифиза боль- 
большой берцовой ко- 





Указатель массивности большой берцовой 
кости. Отношение окружности середины диафиза (10) к общей 
длине большой берцовой кости (1). 

Указатель прочности большой берцовой кос- 


ти. Отношение наименьшей окружности диафиза (10Ъ) к общей 
длине большой берцовой кости (1). 


Указатель изгиба диа физа. Отношение высоты изги- 
ба диафиза большой берцовой кости (11) к линии, соединяющей 
точки начала и конца изгиба. 


О 
вос 


Е 


берцовой кости 


Форма поперечного сечения диафиза боль- 
шой берцовой кости (рис. 55). Определяется приблизитель- 
но на середине диафиза, которая либо фиксируется визуально, 
либо отчитывается по половине длины и затем отмечается каран- 
дашом. Иными словами, форма поперечного сечения определяется 
на том же уровне, что и размеры 8, 9 и 10. При ее определении 
следует учитывать трудность оценки на целой, нераспиленной по- 
нолам в поперечном направлении кости и наличие большого коли- 
чества переходных форм, также затрудняющих определение. По- 
Этому естественно, что в известном количестве случаев не удается } 
_Лостичь точных и не вызывающих сомнения определений. Но в : 
ом выделение шести морфологических вариантов поперечного 
т большой берцовой кости вполне оправдано, и их фиксация 
шинстве случаев — дело навыка. Варианты маркируются | 
1 до 6: | 
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Рис. 55. Форма поперечного сечения диафиза большой 















1 — три стороны поперечного сечения, иными словами, передне. 
медиальная, передне-латеральная и задняя поверхности большой 
берцовой кости в поперечном сечении, приблизительно одинаковы, 
Поперечное сечение диафиза имеет форму равностороннего тре- 
угольника; 

2 — одна из сторон этого треугольника длиннее остальных. Этой 
стороной, как правило, является передне-медиальная поверхность 
тела большой берцовой кости; 

3 — задняя поверхность тела большой берцовой кости не пря- 
мая, а изогнутая в поперечном сечении и образует выпуклость, 

* В то же время передне-латеральная по- 
о! верхность тела кости образует в попереч- 
ном сечении вогнутость; 


0 4 — поперечное сечение диафиза пред- 


ставляет собой прямоугольник неправиль- 

3 ной формы. В этом случае задняя поверх- 

йе ность тела большюй берцовой кости под- 
разделяется практически на две поверхно- 


т 4 сти — задне-медиальную и задне-латераль- 
ную; 
; 5 — задняя поверхность тела кости 
Е. - имеет округлую форму; 
— в отличие от предыдущего случая 
а > се округлую форму имеет передне-латераль- 
= а а ная поверхность тела кости. 


й форме варьирует от слегк 

а вогнутого до 
выпуклого, образующего полукруглую поверхность. Форма лате- 
рального мыщелка в сагиттальном сечении 


о сечения слег 
па п орт № 


тального мыщелка; Но в нижней части сагит- 


3 — контур сагиттальног я 
ыы о сечения 
только в передней части латерального 0 разует ровную линию 


ея закруглен; целка. В задней части 
— равномерное закругление мыщелка . 
чении четкую кривую; дает в сагиттальном се- 


_5 — отличается от предыдущего случая т 


тального сечения изогнута более значительн ем, что кривая сагит- 


о. 
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Наличие дополнительной суставной площад- 
ки на нижней суставной поверхности большой 
берцовой кости. Переход от нижней части передней поверх- 
ности тела большой берцовой кости к нижней суставной поверхно- 
сти образует обычно острый край. Но в у 
целом ряде случаев он затуплен и ха- у 
рактеризуется округлой формой. Сле- № 
дующей ступенью в вариациях этой 
| области является наличие здесь специ- 
альной дополнительной суставной пло- 
щадки, которая особенно хорошо замет- 
на при сагиттальном разрезе нижнего 
эпифиза (рис. 57). Чаще всего эта пло- ил 
щадка выражена достаточно отчетливо \ | 
лишь на латеральной стороне переднего ен 
края, но в я случаев она захватывает `— 
весь край. Процент сл = 
ны о бор ааа 

е суставная площадка на 
цовои кости варьирует у представите- нижней суставной поверх- 
лей разных расовых типов, поэтому его ности берцовой кости 
следует отмечать при морфологическом 
описании скелета. Так как дополнитель- 
ная суставная площадка чаще всего отмечается в монголоидных 
сериях, в целом ряде остеологических работ, особенно француз- 
ских, она носит название «восточной». 


МАЛАЯ БЕРЦОВАЯ КОСТЬ (ЕТВОГА) 


. 1. Наибольшая длина малой берцовой кости (рис. 58). 
Синоним — латеральная длина малой берцовой кости. Расстояние 
от наиболее высоко расположенной точки верхушки головки малой 
берцовой кости (арех сар!з ИБуае) до наиболее низко располо- 
женной точки наружной лодыжки (таПео!аз 1]а{егаПз). Так как 
Этот размер является наибольшим, кость укладывается на горизон- 
тальную доску измерительного штатива произвольно, но строго 
параллельно вертикальной продольной стенке, за чем следует спе- 
циально следить. Подвижная доска измерительного штатива при- 
Кладывается к эпифизу кости, противоположному тому, который 
Упирается в вертикальную поперечную доску. Величина размера 
отсчитывается на шкале горизонтальной доски. . 
а. Медиальная. длина малой берцовой кости. 
асстояние от наиболее высоко расположенной точки верхушки го- 
Ловки малой берцовой кости до наиболее низко расположенной 
эяки суставной поверхности наружной лодыжки (Гас1ез агыса- 
113 шаПеоН). Кость кладется на горизонтальную доску измеритель- 
ного штатива параллельно вертикальной продольной стенке и та- 
КИМ образом, чтобы головка кости упиралась в вертикальную попе- 
Речную стенку, а суставная поверхность наружной лодыжки нахо- 
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дилась сбоку, на стороне, противоположной вертикальной Подол 
ной стенке измерительного штатива. Подвижная доска штатива 
приставляется к наиболее низко расположенной точке СУставной 
поверхности наружной лодыжки, и величина размера отсчитыва. 
ется на шкале горизонтальной доски. 

4(1). Ширина верхнего эпифиз а малой берц.. 
вой кости. Расстояние между медиальной и латеральной сторо- 
нами головки малой берцовой кости. Для определения размера вы. 
бираются точки, лежащие на наибольшем расстоянии друг от дру- 
га, т. е. расположенные наиболее медиально на медиальной поверх- 
ности, и наиболее латерально на латеральной поверхности. Сколь. 
зящий циркуль. Иногда этот размер приходится брать проекцион- 
но, т. е. точки, между которыми он определяется, не находятся в 
одной плоскости. Тогда используется измерительный штатив. 











Рис. 58. Основные измерения малой берцовой кости 


Кость кладется на горизонтальную доску на заднюю поверхность 
(Гаслез розбемог) и плотно прижимается к вертикальной продоль- 
ной стенке штатива. Подвижная доска приставляется к головке 
кости (сараё Пщае) строго параллельно продольной вертикальной 
стенке штатива. Величина размера отсчитывается на шкале гори- 
зонтальной доски. 

4 (2). Ширина нижнего эпифиза малой берцо- 
вой кости. Расстояние от наиболее выступающей точки на ме- 
диальной стороне наружной лодыжки до наиболее выступающей 
точки на ее латеральной стороне. Размер определяется проекцион- 
а оделения та же, что и предыдущего размера, но 

а измеритель р 
а - р ного штатива приставляется к наруж 
вой мы она середины диафиза ма 

А кости. Наибольшая ширина тела малой бер- 
цовой кости на уровне середины тела, к 
визуально, либо отсчитывается по полов 
дует отмечать карандашом. Размер на 


иие р 

{егтог). Скользящий циркуль. го задним краем (шагоо роз 

3. Наименьшая ширина се „ 

лой берцовой кости. пены диафиза ма- 

цовой кости на уровне середины тела, рн тела малой бер- 

в предыдущем случае. Размер также к == Е 
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Обычно он совпадает с расстоянием между латеральной поверхн 
стью (Гас1ез Лайега5) тела кости и медиальным краем (сг!з(а 
@аз) на его медиальной поверхности (Тас1ез ше аз). Размер не 
обязательно перпендикулярен к предыдущему. Скользящий пир- 
куль. 

3(1). Ширина тела малой берцовой кости. Сино- 
ним — ширина диафиза малой берцовой кости. Расстояние между 
медиальной и латеральной поверхностями тела малой берцовой ко- 
сти. Определяется приблизительно на уровне середины тела кости, 
т.е. там же, где и размеры 2 и 3. Скользящий циркуль. 

3(2). Сагиттальный диаметр тела малой берцо- 
вой кости. Синоним — сагиттальный диаметр диафиза малой 
берцовой кости. Расстояние от переднего гребня тела малой бер- 
цовой кости до задней поверхности тела кости. Определяется на 
том же уровне, что и предыдущий размер. Скользящий циркуль. 

4. Окружность середины диафиза малой берцовой кости. Окруж- 
ность диафиза на том же уровне, на каком определяют размеры 2, 
3, 3(1) и 3(2). Лента. Нужно следить за тем, чтобы она плотно 
прилегала по всей поверхности кости. Поэтому можно пользовать- 
ся только мягкой лентой. 

4а. Наименьшая окружность диафиза малой 
берцовой кости. Окружность диафиза на том уровне, где 
диафиз наиболее тонок. Размер находится эмпирически. Обычно он 
определяется под верхним эпифизом. Лента. Сохраняют значение 
те же рекомендации, что и в предыдущем случае. 

Указатель поперечного сечения диафиза ма- 
лой берцовой кости. Отношение наименьшей ширины сере- 
дины диафиза малой берцовой кости (3) к наибольшей ширине се- 

редины диафиза (2). ы- 
казатель прочности малой берцовой кости. 
Отношение наименьшей окружности диафиза малой берцовой кости 
(4а) к ее наибольшей длине (1). : 
| Форма поперечного сечения диафиза малой 
берцовой кости. Морфологические вариации малой берцовой 
Кости плохо изучены и поэтому пока с трудом поддаются типиза- 
ции. Все же следует определять форму диафиза в поперечном се- 
чении, которая сильно варьирует. Можно выделить круглый, тре- 
угольный и четырехугольный варианты, которые встречаются наи- 
более часто, ь 
аличие дополнительной суставной пло 
Щадки на суставной поверхности наружной ло- | 
КыЫжки. Такие площадки встречаются иногда на переднем крае 
| Суставной поверхности наружной лодыжки. Следует отмечать про- 
Цент их наличия в серии. 


те- 
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КОСТИ ПРЕДПЛЮСНЫ (055А ТАВ$Т) 


{ .  Таранная коеть (аз) 


1. Длина таранной кости (рис. 59). д межд 
бороздой длинного сгибателя большого пальца (50 сз феп ‚ та. Нех, 
Ва/. 10051) и наиболее удаленной от нее ии а ладье. 

° видной поверхности ({ас1ез агИсиат!з пауз аг!з). еряется 


уе 





_ Рис. 59. Основные измерения. таранной кости. Верхняя 
. У Мрт поверхность 

_ | 88 — сагиттальная плоскость. ТТ 

_ 4 — прямые, соединяющие боков 

ыы _ ности. Делением этих прямых п 


со 


мые 


— трансверзальная плоскость, аб и 

ые края верхней суставной поверх- 

ополам находится сагиттальная пло- 
ть 





° я по измерительной шкале горизонтальной доски. Таким образом, 
длина таранной кости определяется в этом случае проекционно по 
отношению к сагиттальной плоскости кости. 

1а. Наибольшая длина таранной кости. Расстояние 
от вершины заднего отростка таранной кости до наиболее отстаю- 
щей от него точки суставной ладьевидной поверхности. 

2. Ширина таранной кости. Расстояние от вершины латерального 
отростка таранной кости (ргосеззиз |айега|з 4а!) до противолежа- 
щей точки на внутренней поверхности кости ({аслез шаПео]аг1$ 
ше аз). Размер определяется в плоскости, строго перпендикуляр- 
ной сагиттальной плоскости блока таранной кости (тосШеа 1аН). 












Рис. 60. Основные измерения таранной кости. 
Передняя поверхность 


Кость должна быть положена на горизонтальную поверхность, и 
ножки циркуля так же, как и при определении размера 1, должны 
прикасаться к этой плоскости. Скользящий циркуль. 
2а. Задняя ширина таранной кости. Расстояние 
‘между нижним краем внешней поверхности тела кости (Гаслез та]- 
13 1айегаНз) и медиальным бугорком (сифегсиии  шед1ае}. 
о отростка кости. Скользящий циркуль. 
Высота таранной кости (рис. 60). Расстояние от наиболее 
ой точки срединной вогнутости верхней поверхности блока 
зиреног бтосШеа) до горизонтальной плоскости, на кото- 
жена кость своим основанием. Кость прижимается к 
плоскости с известной толщиной таким образом, чтобы 
о одну ножку циркуля прислонить к нижней поверх- 
нки, а другую к наиболее удаленной от этой пластин- 
динной вотнутости верхней поверхности блока. Высо- 















таранной кости по внутренней по- 
асстояние от наиболее высокой точки медиаль- 
горизонтальной поверхности, на которой рас- 
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положена кость. Измеряется строго по зааеный Техника измерения 
та же, что и в предыдущем случае, р Ах из ножек _Циркудя 
ставится не на срединную вогнутость олока, я наиболее высд. 
кую точку медиального края. Скользящий ПАввУль. | 

ЗЬ. Высота таранной кости до середины зад. 
ней суставной поверхности. Расстояние от середины 
задней суставной поверхности кости (фасез атИс\Шат!з са]сапеа 
розбегог) до горизонтальной поверхности, на которой лежит кость 
в опрокинутом положении на блоке. Измеряется при помощи диа- 
графа. 

4. Длина блока таранной кости. Расстояние между наиболее 
передней и задней точками сагиттальной дуги, проходящей через 
блок таранной кости. Таким образом, измеряется хорда сагитталь- 
ной дуги. Скользящий циркуль. 

5. Ширина блока таранной кости. Расстояние между наиболее 
латерально и наиболее медиально расположенными точками на 
краях блока таранной кости. Измеряется точно в трансверзаль- 
ной плоскости, т. е. в той же плоскости, что и размер 2. Скользя- 
щий циркуль. 

5 (1). Задняя ширина блока таранной кости. Рас- 
стояние между наиболее латерально и медиально расположенны- 
ми точками на краях блока таранной кости. В отличие от преды- 
пущего измерения определяется на задней поверхности блока. 
Латеральный край на глаз намечается карандашом на задней по- 
верхности блока так, чтобы он непосредственно продолжал его 
направление и его изгибы при переходе на задний отросток не 
ользящий циркуль. 
ина блока таранной кости. 
ными точками на краях бл 
ней поверхности. 


ниж = 
поверхности тела кости до наиболее ЕЕ, Края внешней 


края блока. Скользящий циркуль. 
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7а. Проекционная ширина внешней суставной 
поверхности тела кости. Расстояние от нижнего 
внешней поверхности тела кости до н 
терального края блока, определяемое 
ную плоскость в поперечном сечении. Скользящий циркуль с не- 
равными ножками. Нужно строго следить за тем, чтобы штанга 
циркуля была расположена горизонтально. 


Длина шейки и головки таранной кости. 
Расстояние от наиболее выдвинутой вперед точки суставной ладье- 
видной поверхности до передней точки срединной вогнутости бло- 
ка таранной кости. Измеряется по оси шейки таранной кости и 
в проекции на горизонтальную плоскость. Скользящий циркуль 
с неравными ножками. 

Длина шейки и головки таранной кости по 
Г. А. ВБонч-Осмоловскому. Расстояние между наиболее 
выступающей вперед точкой латеральной суставной поверхности и 
наиболее выступающей вперед точкой срединной вогнутости бло- 
ка, т. е. той точкой, которая является одной из крайних точек 
размера 4. Измеряется проекционно, т. е. параллельно сагит- 
тальной и горизонтальной плоскостям. Кость кладется своей ниж- 
ней поверхностью на горизонтальную доску измерительного шта- 
тива так, чтобы ее ладьъевидная суставная поверхность была при- 
жата к вертикальной поперечной стенке, а сагиттальная плос- 
кость блока шла параллельно продольной вертикальной стенке. 
Наикратчайшее расстояние между передней точкой срединной 
вотнутости блока и поперечной вертикальной стенкой, измеряемое 
штангенциркулем в горизонтальной плоскости, и будет искомой 
величиной. 

9. Длина головки таранной кости. Расстояние 
между наиболее медиально и латерально расположенными точка- 
ми ладьевидной суставной поверхности. Скользящий циркуль. 

10. Ширина головки таранной кости. Наибольшая 
ширина ладъевидной суставной площадки в плоскости, перпенди- 
кулярной плоскости предыдущего размера. Скользящий циркуль. 

11. Высота изгиба головки таранной кости. 
Расстояние от наиболее удаленной точки сагиттальной окружности 
ладьевидной суставной поверхности до прямой, соединяющей ко- 
нечные точки этой окружности. 

12. Длина задней суставной поверхности та- 
ранной кости (рис. 61). Расстояние между точками пере- 
сечения краев задней суставной поверхности таранной кости с се 
наибольшей продольной осью. Скользящий циркуль. 

13. Наибольшая ширина задней суставной по- 
верхности таранной кости. Ширина задней суставной 
поверхности таранной кости в наиболее широком месте. Измеря- 

тся в плоскости, перпендикулярной плоскости предыдущего раз- 
а. Скользящий циркуль. 


края 
аиболее высокой точки ла- 
в проекции на горизонталь- 
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13а. Средняя ширина задней суставной по. 
верхности таранной кости. Ширина задней тавной 
поверхности таранной кости в середине по ее длине. Измеряется, 
как и предыдущий размер, в плоскости, перпендик; 


кости, в которой определяется длина задней суставной поверхно- 
сти таранной кости. Место 


измерения определяется либо 
визуально, либо отмеривается 
по середине длины. Рекомен- 
дуется отмечать его каранда- 
шом. Скользящий циркуль. 

14. Глубина задней 
суставной поверхнос- 
ти таранной кости. 
Расстояние от наиболее глу- 
бокой точки задней суставной 
поверхности таранной кости 
до прямой, разделяющей по- 
верхность пополам в продоль- 
ном направлении. Иными сло- 
вами, эта прямая соответству- 
ет оси измерения 12. Коор- 
динатный циркуль. 

15. Угол наклона 
задней суставной пло- 
щадки таранной кос- 
ти. Угол, образованный са- 
гиттальной плоскостью блока 
таранной кости и плоскостью 
продольного сечения ее зад- 
не И 
На блоке таранной кости по его НЫ аенся 
воском или пластилином металлическая спица. Другая спица ана- 
логичным образом укрепляется на : Е 


ПлЛос- 


Рис. 64. Основные измерения таранной 
кости. Нижняя поверхность 


величина которого опре- 


омым уг ь 
мерять его также на измерительном штативе ча лом. Можно из 


46. Угол наклона шейки таранной о у 
образованный сагиттальной плоскостью блока таранно и. тол, 
плоскостью продольной оси ее шейки. Последнюю ея кости и 
ше всего, поделив шейку по ее продольной оси =“ луч- 
плоскости фиксируются при помощи металлических лам. Обе 
чина угла между ними определяется транспортиром спиц и вели- 

47. Угол скрученности головки таран Е. 
ти Г. Угол, образованный плоскостью длины каже, ет т о с 
нной 
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кости (размер 9) с тыльной поверхностью кости, проходящей через 
верхние точки блока и головки. Другими словами, последня; 
плоскость — та плоскость, на которой покоится кость в перевер- 
нутом положении. Плоскость длины головки таранной кости мар- 
кируется металлической иглой, затем Кость ставится на тыльную 
поверхность и угол между нужными плоскостями определяется 
транспортиром. 

17а. Угол скрученности головки та ранной ко- 
сти П. Угол, образованный плоскостью длины головки таранной 
кости (размер 9) с горизонтальной плоскостью, на которой поко- 
Ится кость, если ее поставить на нижнюю поверхность. Плоскость 
головки, как и в предыдущем случае, маркируется металличе- 
ской иглой, затем кость ставится в естественном положении на 
торизонтальную поверхность, и угол между ними определяется 
транспортиром. Этот угол - является дополнительным к преды- 
дущему. 

Широтно-продольный Указатель 
кости. Отношение ширины таранной кости (2) к ее длине (1). 

Высотно-длиннотный Указатель таранной ко- 
сти. Отношение высоты таранной кости (3) к длине таранной 
кости (1); 

Указатель длины блока 


таранной кости. От- 
ношение длины блока таранной кости (4) к дллне таранной кос- 
ти (1). 


таранной 


Указатель ширины блока таранной кости. От- 
ношение ширины блока таранной кости (5) к ширине таранной 
кости (2). 

Широтно-продольный указатель блока та- 
ранной кости. Отношение ширины блока таранной кости (5) 
к его длине (4). 

Высотно-продольный указатель блока таран- 
Ной кости. Отношение высоты блока таранной кости (6) к его 
длине (4). 

Указатель передней ширины блока таранной 
кости. Отношение передней ширины блока таранной кости 
(5(2)) к его длине (4). ь 

Указатель сужения блока таранной кости. От- 
ношение задней ширины блока таранной кости (5(1)) к его пе- 
редней ширине (5(2)). 2 З 

казатель общей ширины внешней суставной 
поверхности таранной кости. Отношение общей шири- 
ны внешней суставной поверхности таранной кости (7) к ширине 
таранной кости (2). ы а 

казатель проекционной ширины суставной 
поверхности таранной кости. Отношение проекционной 
ширины внешней суставной поверхности таранной кости (Та) к 
ширине таранной кости (2). 


183 





Указатель длины шейки и головки таранной 
кости. Отношение длины шейки и головки таранной кости (8) 
к длине таранной кости (1). о 

Указатель длины шейки и головки та ранной 
кости по Г. А. Бонч-Осмоловскому. Отношение ДЛИНЫ 

птейки и головки таранной кости 
по Г. А. Бонч-Осмоловскому к 
длине таранной кости по 
Г. А. Бонч-Осмоловскому. 

Указатель длины го. 
ловки таранной кости. 
Отношение длины головки та- 
ранной кости (9) к длине таран- 
ной кости (1). 

Указатель ширины го- 
ловки таранной кости, 
Отношение ширины головки та- 
ранной кости (410) к длине го- 
ловки таранной кости (9). 

Указатель изгиба го- 
ловки таранной кости. 
Отношение высоты изгиба го- 
ловки таранной кости (11) к 
длине головки таранной кости 
(9). 

Указатель ширины 
задней суставной по- 
верхности таранной ко- 
сти. Отношение наибольшей 
ширины задней суставной по- 

‚ верхности таранной кости (13) 

ности таранной кости (12). 
суставной поверх- 

отлубины задней сус- 
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Пяточная коеть (са]сапеиз) 


1. Наибольшая длина пяточной кости (рис. 63). Наи- 
большее проекционное расстояние между наиболее задней точкой 
пяточного бугра (фафет саеапе!) и наиболее передней точкой на 
кубовидной суставной поверхности (Гастез агИсиат!з сироеа). 
Последняя точка находится на верхнем крае кубовидной сустав- 
ной поверхности. Определяется в проекции на продольную ось и 
горизонтальную плоскость. Скользящий циркуль. 

Наибольшая длина пяточной кости по Ф. К. Вол- 
кову. Наибольшее проекционное расстояние между наиболее 











Рис. 63. Основные измерения пяточной кости. 
Внутренняя поверхность 


задней точкой пяточного бугра и наиболее передней точкой на 
кубовидной суставной поверхности пяточной кости, но в отличие 
от предыдущего измеряемое в проекции на плоскость, параллель- 
ную внешней поверхности кости. Скользящий циркуль. 

1а. Длина пяточной кости. Расстояние между наибо- 
лее задней точкой пяточного бугра и средней точкой кубовидной 
уставной поверхности. Скользящий циркуль. 

5. Длина пяточной кости от задней суставной 
поверхности. Расстояние между наиболее задней точкой на 
пяточном бугре и наиболее глубоко лежащей точкой на переднем 
Крае задней суставной поверхности пяточной кости (Гаслез агИсч- 
1ат13 {а]ат1з розбеног). Скользящий циркуль. 

. Средняя ширина пяточной кости (рис. 64). Проекционное 
расстояние между точкой, находящейся наиболее латерально на 
задней суставной поверхности пяточной кости, и точкой, лежащей 
наиболее медиально на держателе таранной кости (зазбещасяит 
\а1). Определяется в двойной проекции на торизонтальную и 
трансверзальную плоскости (последняя определяется как плос- 
Кость, перпендикулярная сагиттальной плоскости). Скользятций 

ль 


185 





рина ПпяТОоч ной кости. Рас. 
боко лежащей точкой на внутренней 
ей ей точкой на внешней по- 


3. Наименьшая ши 
стояние между наиболее глу 
поверхности кости и противолежащ Ч 
верхности. Нужно строго следить за тем, чтобы размер определял- 


тт ^ т ОА ; 
ся в горизонтальной и трансверзальной плоскостях. Обычно этот 
размер берется позади блоково- 


го отростка ({тосШеа регопаИз). 
Скользящий циркуль. 

4. Высота пяточной кости. 
Проекционное расстояние от 
наиболее глубокой точки верх- 
ней поверхности до наиболее 
удаленной от нее противолежа- 
щей точки нижней поверхности. 
Определяется в проекции на 
трансверзальную плоскость. 
Скользящий циркуль. 

6. Ширина держате- 
пя таранной кости. Про- 
екционное расстояние между 
наиболее медиальной точкой 
держателя таранной кости и 
внутренней границей борозды 
цлинного сгибателя большого 
пальца (31]слз {еп т. Пех. ВаП. 
10121). Определяется в проекции 
на сагиттальную плоскость, за 
чем следует строго следить. 
Скользящий циркуль. 

7. Высота пяточного 
Рис. 64. Основные измерения пяточ- бугра пяточной кости. 

ной кости. Верхняя поверхность Расстояние между наиболее вы- 
соо расположенной точкой на 
бугра и наиболее низкой точкой ве гв 
ше1а!з) — пяточного бугра. а го бугорка (ргосеззиз 
_ 8. Ширина пяточного бугр а в 
Расстояние между наиболее латеральной и бе ой кости. 
точками на внешней и внутренней поверхностях п ви 
Измеряется в плоскости, перпендикулярной той в яточного бугра. 
ляется высота пяточного бугра. Скользящий ци ‚Которой опреде- 

Длина передней час. циркуль. 
ыы р сти пяточной кости. С ы 

— длина шейки и головки пяточной кости. П ре 
стояние между ‘наиболее выдвинутыми вперед т 
нем крае задней суставной г 

кр адн у. ой поверхности и на тыльном крае кубо-` 


видной суставной поверхности пяточной кос 
ти. ы 
== : Скользящий цир- 
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передним и задним краями задней суставной поверхности 


Проекционная длина задней суставной пл. 
щадки пяточной кости. Проекционное расстояние между 


5 3 пяточ- 
ной кости но сагиттальной оси. Измеряется в проекции на гори- 
зонтальную плоскость. Скользящий циркуль. 

Длина задней части пяточной кости. Проекцион- 
ное расстояние между наиболее задней точкой заднего края зад- 
ней суставной поверхности пяточной кости и наиболее выступаю- 
щей назад точкой пяточного бугра. Измеряется в проекции на са- 
гиттальную и горизонтальную плоскости. Скользящий циркуль. 

9. Наибольшая длина задней суставной по- 
верхности пяточной кости. Расстояние между наибо- 
лее удаленными друг от друга точками краев задней суставной 
поверхности пяточной кости. Обычно плоскость этого размера ле- 
жит почти перпендикулярно по отношению к сагиттальной плос- 
кости кости. Скользящий циркуль. 

10. Ширина задней суставной поверхности пя- 
точной кости. Расстояние между наиболее удаленными друг 
от друга точками переднего и заднего краев суставной поверхно- 
сти пяточной кости. Измеряется в плоскости, перпендикулярной 
плоскости предыдущего размера. Обычно эта плоскость приходит- 
ся на внутреннюю треть поверхности. Но иногда края имеют 
сложные и асимметричные очертания. `В этом случае размер не 
всегда может быть определен с достаточной точностью. 

11. Высота задней суставной поверхности пя- 
точной кости. Расстояние от наиболее высокой точки зад- 
ней суставной поверхности пяточной кости до прямой, соединяю- 
щей края по продольной оси. Координатный циркуль. 

Наибольшая длина внутренней суставной по- 
верхности пяточной кости. Расстояние между наибо- 
лес удаленными друг от друга точками боковых краев внутренней 

суставной поверхности ({асез аг@ЯслЙат!з {а]ат!з теа) пяточ- 
ной кости. Скользящий циркуль. н 

Ширина внутренней суставной поверхности 
пяточной кости. Расстояние между наиболее удаленными 
друг от друга точками боковых краев задней суставной поверхно- 
сти пяточной кости в плоскости, перпендикулярной плоскости 
продольной оси. Скользящий циркуль. 

12. Наибольшая длина кубовидной суставной 
поверхности пяточной кости (рис. 65). Синоним — 
наибольшая ширина кубовидной суставной поверхности пяточной 
кости. Расстояние между наиболее высокой точкой на медиальном 
крае кубовидной суставной поверхности пяточной кости и наибо- 

_ лее низкой точкой на ее латеральном крае. Рекомендуется изме- 
рять после прочерчивания карандашом линии по максимальной 
зотнутости. Эта линия обычно параллельна медиальному краю. 


циркуль. 
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13. Ширина кубовидной суставно Й по ве рхно- 
сти пяточной кости. Синоним — высота кубовидной су- 
ставной поверхности пяточной кости. Расстояние между медиаль- 
ным и латеральным краями поперечной выпуклости там, где оно 
является наибольшим. Обычно плоскость этого размера прочерчи- 
вается карандашом перпендикулярно плоскости предыдущего. 

14. Угол наклона задней суставной поверхно- 
сти пяточной кости от сагиттальной оси. Угол 
между сагиттальной плоскостью и плоскостью наибольшей длины 
задней суставной поверхности пяточной 
О. кости. Для измерения этого угла на задней 
суставной поверхности пяточной кости ук- 
репляется воском или пластилином метал- 
лическая игла таким образом, чтобы ее 
направление точно соответствовало плос- 
кости, в которой определяется наибольшая 
длина площадки. Сагиттальная плоскость 
кости обычно фиксируется между наиболее 
задней точкой пяточного бугра пяточной 
кости и центром кубовидной суставной 
площадки. Кость ставится на лист белой 
бумаги и сагиттальная плоскость прочер- 
чивается на бумаге. Затем, следя за тем, 
чтобы кость не сместилась, можно опреде- 
лить при помощи транспортира угол, обра - 
ее. зованный иглой и линией на бумаге. Мож- 
ЕЕ о еия но измерять его также на измерительном 
Передняя поверхность  ШТативе Рида. 

45. Таранно-пяточный угол. 
Угол между сагиттальной плоскостью пя- 

точной кости и И 
блока таранной кости. Может быть авиа плоскостью 
измерением только на монтированных к п м 
дуется определять его т остях., + овному‘ рекомен- 
ригонометрически, вычитая из величины 





реа наклона задней суставной поверхности таранной кости 
иротно-продольный Указатель пяточной 


кости. Отношение средней й 
й пгирины пяточн: 
наибольшей длине (4). и 6- коов 


Указатель наименьшей ширины п 
сти ТГ. Отношение наименьшей ширины пяточной 


длине (Ча). 
Высотно-продольный Указатель пят 

сти Т. Отношение высоты пяточной кости (4) к 

длине (1). 2> 
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очно й ко- 
наибольшей 





Высотно-продольный указатель пяточной ко- 
сти П. Отношение высоты пяточной кости (4) к ее длине (Ча). 

Указатель длины тела пяточной кости. Отноше- 
ние длины пяточной кости от задней суставной поверхности (5) 
к наибольшей длине пяточной кости (1). 

Указатель длины передней части пяточной 
кости. Отношение длины передней части пяточной кости к ее 
наибольшей длине (1). 

Указатель проекционной длины задней сус- 
тавной площадки пяточной кости. Отношение проек- 
ционной длины задней суставной поверхности пяточной кости к ее 
наибольшей длине (1). 

Указатель длины задней части пяточной ко- 
сти, Отношение длины задней части пяточной кости к ее наи- 
большей длине (1). 

Указатель ширины держателя таранной ко- 
сти. Отношение ширины держателя таранной кости (6) к сред- 
ней ширине пяточной кости (2). 

Указатель ширины пяточного бугра пяточной 
кости. Отношение ширины пяточного бугра пяточной кости (8) 
к наибольшей длине пяточной кости (1). 

Указатель высоты пяточного бугра пяточной 
кости. Отношение высоты пяточного бугра пяточной кости (7) 
к наибольшей длине пяточной кости (1). 

Широтно-высотный указатель пяточного буг- 
‚ра пяточной кости. Отношение ширины пяточного бугра 
пяточной кости (8) к его высоте (7). 

Указатель ширины задней суставной поверх- 
ности пяточной кости. Отношение ширины задней сус- 
тавной поверхности пяточной кости (10) к наибольшей длине 
задней суставной поверхности пяточной кости (9). 

Указатель высоты задней суставной поверх- 
ности пяточной кости. Отношение высоты задней сустав- 
ной поверхности пяточной кости (11) к наибольшей длине задней 
суставной поверхности пяточной кости (9). 

Указатель ширины внутренней суставной по- 
верхности пяточной кости. Отношение ширины внутрен- 
ней суставной поверхности пяточной кости к наибольшей длине 
внутренней суставной поверхности пяточной кости. 

казатель ширины кубовидной суставной по- 
верхности пяточной кости. Отношение ширины кубо- 
видной суставной поверхности пяточной кости (13) к наибольшей 
длине кубовидной суставной поверхности пяточной кости (12). 

Описательная характеристика. Многие особенно- 
Сти строения пяточной кости не поддаются измерению, и их сле- 
Дует описывать. К сожалению, полноценных шкал, охватывающих 

все вариации развития того или иного признака, пока в остеоло- 
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гии не существует. Все же нужно отличать две особенности: сте- 
пень связи между передней и внутренней суставными поверхно- 
этями пяточной кости (переходят ли они одна в другую или, на- 
оборот, четко отграничиваются одна от другой), степень развития 


лучевого блока (\тосШеа ИЪи]аг!з) пяточной кости (сильное или 
слабое развитие). . 


Ладьевидная кость (0$ пауещаге) 


1. Наибольшая ширина ладьевидной кости (рис. 66). 
Расстояние между точкой, лежащей на медиальном крае кости 
на шероховатости (фиегозЦаз 05513 пау!с[аг!з), и наиболее уда- 


_ Рив. 66. Основные измерения ладьевидной кости. 
Ааа поверхность 1 о 


р 


г на латеральном крае кости. Плоскость из. 
наибо. 


© плоскостью _ длины суставной 








3. Наибольшая „‚дтина суставной площадки 
ТОЛОВКО йт ы раннои кости. Синоним — наибольшая  ши- 
рина суставной площадки © головкой таранной кости. Ра сстояние 
между наиболее удаленными друг от друга точками наружного и 
внутреннего краев суставной площадки с головкой таранной ко- 
сти. Другими словами, плоскость измерения совпадает с сагил- 
тальной осью суставной площадки с головкой таранной кости. Ее 
нужно намечать карандашом. Скользящий циркуль. 

44 Ширина суставной площадки с головкой 
таранной кости. Наибольшая ширина суставной площадки с 
толовкой таранной кости между верхним и нижним краями в плос- 
кости, перпендикулярной плоскости предыдущего размера. Плос- 
кость измерения, как и в предыдущем случае, прочерчивается 
карандашом. Скользящий циркуль. 

5. Глубина суставной площадки с головкой та- 
ранной кости. Расстояние от наиболее глубокой точки сус- 
тавной площадки с головкой таранной кости до прямой, соединяю- 
щей наиболее удаленные друг от друга точки наружного и внут- 
реннего краев площадки. Иными словами, эта прямая соответст- 
вует плоскости наибольшей длины суставной площадки с голов- 
кой таранной кости. Координатный циркуль. 

6. Наибольшая длина суставных площадок с 
клиновидными костями. Синоним — наибольшая ширина 
суставных площадок с клиновидными костями. Расстояние от наи- 
более медиально расположенной точки на внутреннем крае сустав- 
ной площадки с внутренней клиновидной костью до наиболее ла- 
терально расположенной точки на внешнем крае суставной пло- 
Щадки с внешней клиновидной костью. Крайние точки размера 
следует намечать карандапюм. Скользящий циркуль. 

Ширина суставных площадок с клиновидны- 
ми костями. Синоним — высота суставных площадок с кли- 
новидными костями. Расстояние от касательной к нижнему краю 

площадок до наиболее удаленной от нее точки на верхнем крае 
площадок, определяется перпендикулярно к касательной. Обычно 
плоскость этого измерения пересекает по середине суставную 
площадку с промежуточной клиновидной костью (05 сипеНогте 
ищегте тит). Скользящий циркуль. 

Указатель высоты ладьевидной кости. Отноше- 
ние высоты ладьевидной кости (2) к наибольшей ее ширине (1). 

казатель толщины ладьевидной кости. Отно- 
шение наименьшей толщины ладьевидной кости (7) к наибольшей 
толщине ладьевидной кости (8). Е 

Указатель наибольшей длины суставной пло- 
Щадки с головкой таранной кости. ‚ Отношение наи- 
большей длины суставной площадки с головкой таранной кости 

3) к наибольшей ширине ладьевидной кости (1). . 

казатель наибольшей длины суставных пнчо- 
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щадок с клиновидными костями. Отношение наи. 
большей длины суставных площадок с клиновидными костями (6) 
к наибольшей птгирине ладьевидной кости (1). 

Указатель ширины суставной площадки с го. 
ловкой таранной кости. Отношение ширины суставной 
площадки с головкой таранной кости (4) к наибольшей длине 
суставной площадки с головкой таранной кости (3). 

Указатель глубины суставной площадки с го- 
ловкой таранной кости. Отношение глубины суставной 
площадки с головкой таранной кости (5) к наибольшей длине 
суставной площадки с головкой таранной кости (3). 


Медиальная клиновидная кость 
(03 сипеЙогте штефае) 


3. Верхняя длина медиальной клино- 
видной кости. Расстояние между верхним краем суставной 
площадки с первой плюсневой костью и верхним краем суставной 
площадки с ладьевидной костью. 
Скользящий циркуль. 

_ 1. Нижняя длина ме- 
диальной клиновидной 
кости (рис. 67). Расстояние 
между нижним краем суставной _ 
площадки с первой плюсневой 
костью (0$ тефабагза!е Г) и ниж- 
ним краем суставной площадки 
с ладьевидной костью. Скользя- 
щий циркуль. 

2. Средняя длина ме 
диальной клиновидной 
вости. Расстояние 
рединой краев с 
щадки с ) 








Рис. 67. Основные измерения меди- 
альной клиновидной кости. Внутрен-_ 
няя поверхность : 
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края, но измеренное на проксимальной стороне. Измеряется па- 
раллельно внутренней стороне кости. Скользящий циркуль. 

5. Высота суставной площадки первой плюсне- 
вой кости. Расстояние между наиболее удаленными друг от 
друга точками на верхнем и нижнем краях суставной площадки 
первой плюсневой кости. Скользящий циркуль. 

4. Высота суставной площадки с ладьевидной 
костью. Расстояние между наиболее удаленными друг ог друга 
точками на верхнем и нижнем краях суставной площадки с ладье- 
видной костью. Скользящий циркуль. 

Ширина суставной площадки с ладьевидной 
костью. Расстояние между наиболее удаленными друг от друга 
точками на боковых краях площадки с ладьевидной костью. Плос- 
кость измерения должна быть перпендикулярна плоскости преды- 
дущего размера. Скользящий циркуль. 

Высотно-продольный указатель медиальной 
клиновидной кости. Отношение передней высоты меди- 

альной клиновидной кости (7) к ее верхней длине (3). 

Указатель соотношения высот медиальной 
клиновидной кости. Отношение передней высоты медиаль- 
ной клиновидной кости (7) к ее задней высоте (6). 

Указатель ширины суставной площадки с 
ладьевидной костью. Отношение ширины суставной пло- 
щадки ладьевидной кости к высоте суставной площадки (4). 


Промежуточная клиновидная коеть 
(03 сипеНогте пиегтедйииа) 


[. Верхняя длина промежуточной клиновидной ко- 
сти. Расстояние между средними точками на верхних краях дис- 
тальной и проксимальной сторон кости. Скользящий циркуль. 

2. Средняя верхняя ширина промежуточной клиновидной ко- 
сти. Расстояние между средними точками наружного и внутрен- 
него верхних краев кости. Скользящий циркуль. и 

Передняя ширина промежуточной клино- 
видной кости. Расстояние между наиболее удаленными 
Пруг от друга точками на внутреннем и наружном боковых краях 
кости. Измеряется на дистальной стороне кости. Скользящий цир- 
куль. 3 С 

4. Задняя ширина промежуточной клиновид- 

ной кости. Расстояние между наиболее удаленными друг от 

пруга точками на внутреннем и наружном боковых краях кости, 

но в отличие от предыдущего размера измеряется на проксималь. 
ной стороне кости. Скользящий циркуль. ы 

средняя высота промежуточной клиновид- 

ной кости. Расстояние от наиболее высокой точки верхнего 
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края суставной площадки со второи плюсневой костью до наибо- 
лее низко расположенной точки на нижнем крае этой площадки, 
Скользящий циркуль. з 1 
Задняя высота промежуточной клиновидной 
кости. Расстояние от наиболее высокой точки верхнего края 
суставной площадки с ладьевидной костью до наиболее низко рас- 
положенной точки на нижнем крае этой площадки. Скользящий 
циркуль. Е 
Широтно-продольный указатель промежуточ- 
| ной клиновидной кости. Отношение средней верхней 
ширины промежуточной клиновидной кости (2) к ее верхней 
длине (1). 


` Наружная клиновидная кость 
(05 сипеНогше 1а(ега!е) 








1. Верхняя длина наружной клиновидной кости. Рас- 
стояние между средними точками переднего и заднего краев верх- 
ней поверхности кости. При сильной скошенности заднего края 
отклонение в ту или иную сторону может существенно изменить 
величину размера, поэтому за точным соблюдением дефини- 
ции размера нужно следить особенно тщательно. Скользящий цир- 
куль. . 

* 2. Средняя верхняя ширина наружной клиновидной кости. 
стояние между средними точками на наружном и внутреннем 
са поверхнос ости. Скользящий циркуль. 

ере г Ш ‚ наружной клиновидной 
с между наиболее удаленными друг от друга 
Краев дистальной поверхности кости. Скользя- 



























Кубовидная коеть (0$ сифо!Чеит) 


Наибольшая длина кубовидной кости (рис. 68). Р 

стояние между наиболее выступающей вперед точкой мы 
х поверхности и наиболее выступающей назад точкой проксима _. 
» ной поверхности. Измерение производится параллельно ма 













Рис. 68. Основные измерения кубовидной кости. 
Верхняя поверхность. 


1 — наибольшая длина, 2 — внутренняя длина, 8 — 


наружная длина, 4 — угол взаимного положения су- 
ставных площадок с пятой плюсневой и пяточной ко- 
стями 


ней стороне кости и в проекции на горизонтальную плоскость. 


Скользящий циркуль. 
_ Передняя ширина кубовидной кости. Расстояние между наибо- 
_ ее удаленными друг от друга точками внутреннего и внешнего 
аев кости. Измеряется на дистальной стороне и параллельно | 
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Задняя высота кубовидной кости. Расстояние между нижней и 
верхней поверхностями кости. Измеряется спереди от подошвен- 
ной шероховатости (бифегозИаз 05513 сиро!4еа) в плоскости, па- 
раллельной внутренней поверхности кости и перпендикулярной к 
`ее нижней поверхности. Скользящий циркуль. 

Внутренняя длина кубовидной кости. Расстоя- 
ние между суставными площадками на внутренней стороне кости, 
Измеряется по верхнему краю внутренней поверхности. Скользя- 

щий циркуль. 

Наружная длина кубовидной кости. Расстояние 
между суставными площадками на наружной стороне кости. Изме- 
ряется по верхнему краю наружной поверхности. Скользящий цир- 
куль. 

Высота суставной площадки с пятой плюсне- 
вой костью. Расстояние между нижней и верхней поверхностя- 

. ми. Измеряется на дистальной стороне в плоскости, перпендику- 
лярной нижней поверхности. Скользящий циркуль. 

Угол взаимного положения суставных пло- 
щадок с пятой плюсневой и пяточной костями. 
Угол, образуемый верхними краями суставных площадок с пятой 
плюсневой костью (03 шебабагза!е У) и с пяточной костью. На 
обоих краях пластилином или воском укрепляются стальные спи- 
цы, угол между которыми определяется транспортиром. 

иротно-длиннотный указатель кубовидной” 
кости. Отношение передней ширины кубовидной кости к ее наи- 
большей длине. 

Высотно-длиннотный указатель кубовидной 
кости. Отношение задней высоты кубовидной кости к ее наиболь- 


_ шей длине. 
ея Указатель внутренней длины кубовидной 
_ кости. Отношение внутренней длины кубовидной кости к ее наи- 
бол ‘длине. = м 
наружной длины кубовидной 
тноп е наружной длины кубовидной кости к ее наи- 


уставной площадки с пя- 
ю. Отношение высоты суставной пло- 
передней ширине кубовидной 








8. Ширина тела первой плюсневой кости. Расстояние от внут- 
реннего до наружного края тела кости точно по середине кости. 
Место измерения нужно намечать карандашом. Скользящий 
циркуль. 

4. Высота тела первой плюсневой кости. Расстояние между ниж- 
ней и верхней поверхностями тела кости точно посередине кости. 
Иными словами, там же, где измеряется предыдущий размер, но 
в плоскости, перпендикулярной ему. Ско- 
льзящий циркуль. 

6. Ширина основания первой плюсне- 
в0й кости. Расстояние между наиболее вы- 
ступающими в стороны точками площадки 
с медиальной кубовидной костью. Скользя- 
щий циркуль. 

7. Высота основания первой 
плюсневой кости. Расстояние между 
наиболее высокой точкой верхней поверх- 
ности основания (Ъаз1з) кости и вершиной 
шероховатости (ффегозИаз 03315 тебабаг- 
заНз Г). Скользящий циркуль. 

Проекционная высота осно- 
вания первой плюсневой кости 
по Ф. К. Волкову?. Расстояние между 
наиболее высокой точкой верхней поверх- | 
ности основания кости и вершиной шеро- 
ховатости, но в отличие от предыдущего 
размера в проекции на плоскость, перпен- 
дикулярную продольной оси кости. Сколь- 
зящий циркуль. - х 

8. т головки первой плюсневой р я 
кости. Расстояние между наиболее высту- кости. Внутренняя по- 
пающими в стороны точками на внутрен- верхность 
нем и наружном краях головки первой 
плюсневой кости. Скользящий циркуль. 3 

Проекционная ширина головки первой плюс- 

невой кости (по Ф. К. Волкову). То же измерение, что и 
предыдущее, но производится перпендикулярно продольной оси 
_ кости. Скользящий циркуль. р ь 

9. Высота головки первой плюсневой кости. 

Расстояние между наиболее высокой точкой на верхней поверхно- 
сти головки первой плюсневой кости до наиболее низкой точки на 
ее нижней поверхности. Скользящий циркуль. 











2 С за ]Коу. Уамайопз заиеечиез ди р1е@ све 1ез рейпайез её 
Чапз ы. в УЗИ «ВаПейо её Метотез 4е 5061646 4‘'Апторо]ове 
Че Раг!з», зет, 5, 4. 4—5, 1905. В дальнейшем при упоминании Ф. К. Волкова 
всегда имеется в виду это издание. 
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Проекционная высотаголовки перн ой плюсне- 
вой кости по Ф. К. Волкову. То же измерение, что и пре- 
дыдущее, но производится в плоскости, перпендикулярной продоль- 

) 


ной оси кости. Скользящий циркуль. 
10. С(агиттальная окружность 


плюсневой кости. Расстояние по поверхности головки пер- 
вой плюсневой кости от 


Г. 4 а наиболее высокой точки на 
1 | | верхней поверхности то- 
й у ловки до наиболее низкой 
Г точки на ее нижней по- 
Е. . х верхности. Лента. 
ь п 14. Угол скручен- 
| } ности первой плюс- 
7 х. = невой кости (рис. 70). 
` Угол, образуемый продоль- 
7 . ными осями головки и ос- 
1 , нования первой плюсневой 
№ Е кости. Эти оси маркируют- 
р | -0 ь ся стальными иглами, ко- 
ИРУ ‚. р Торые укрепляются на ко- 
’ сти воском или пластили- 
| ном. Кость укрепляется в 
Рис. 70. Измерение угла скрученности строго вертикальном поло- 
ия жении. Затем при помощи 
Сплошная линия — основание первой плюс. Параллелографа взаимное 


рой кости, в тирная — головка пер- Положение игл переносит- 
вой плюсневой кости, 4 — тыльно-подош- Е 
венная ось основания, Е В ся на бумагу и искомый 
дошвенная ось головки, — латеральная = 
сторона, т — медиальная сторона. +6 — Угол определяется Уран 
отклонение подошвенной части головки в портиром. 


головки первой 











латеральную сторону, —0 — отклонение по- 
дошвенной части головки в ‘медиальную Широтно - п ро- 
сторону : дольный указатель 


первой плюсневой 
= : кости. Отношение шири- 
ны тела первой плюсневой кости (3) к длине кости (1). 


кости (4) к его ширине (3). 

Указатель ширины тела первой плюсневой 
кости. Отношение ширины тела первой плюсневой кости (3) к 
ширине ее основания (6). 

Указатель ширины головки первой плюсне- 
вой кости. Отношение ширины головки первой плюсневой к 
ти (8) к длине кости (1). ие 
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Вторая плюеневая коеть (03 штеа(агза]е п) 


я 2. Длина второй плюсневой кости. Расстояние между 
серединой верхнего края суставной площадки с промежуточной 
клиновидной костью и наиболее выдвинутой вперед точкой голов- 
ки (сариё) кости. Скользящий циркуль. 
83. Ширина тела второй плюсневой кости. Расстояние между 
внутренним и наружным краями тела ( сотриз) кости, измеренное 
точно по середине длины. Место изме рения отмечается каранда- 
шом. Скользящий циркуль. 
4. Высота тела второй плюсневой кости. Расстояние между ниж- 
ней и верхней поверхностями тела кости, измеренное там же, где 
и предыдущий размер, т. е. по середине кости, но в плоскости, 
перпендикулярной ему. Скользящий циркуль. 
ирина основания второй плюсневой кости 
по Ф. К. Волкову. Расстояние между внутренним и наружным 
краями основания (Ъаз1з) кости. Определяется в плоскости, перпен- 
дикулярной продольной оси кости. Скользящий циркуль. 
Высота основания второй плюсневой кости 
по Ф. Саразинуз. Расстояние между нижней и верхней по- 
верхностями основания кости. Определяется в плоскости, перпен- 
дикулярной плоскости предыдущего размера. Скользящий циркуль. 
Ширина головки второй плюсневой кости по 
Ф. К. Волкову. Расстояние между внутренним и наружным 
краями головки второй плюсневой кости. Перпендикулярное поло- 
жение плоскости измерения к продольной оси кости обязательно. 
Скользящий циркуль. 
Высота головки второй плюсневой кости по 
Ф. Саразин у. Расстояние между нижней и верхней поверх- 
ностями головки второй плюсневой кости в плоскости, перпен- 
цикулярной плоскости предыдущего измерения. Скользящий 
‚ циркуль. С у 
Широтно-продольный указатель второй плюс- 
новой кости. Отношение ширины тела второй плюсневой кос- 
ти (3) к длине кости (2). т 
Указатель поперечного сечения тела второй 
плюсневой кости. Отношение высоты тела второй плюсневой 
кости (4) к ширине тела (3). ь х 

Указатель ширины тела второй плюсневой 
кости. Отношение ширины тела второй плюсневой кости (3) к 
ширине ее основания. = 

Указатель ширины головки второй плюсне- 
вой кости. Отношение ширины головки второй плюсневой кости 
к длине кости (2). 





3 Е. Загаз!п. Апторо!оз{е 4ег Меи-Саедотег ива ТоуаНу-Гшзщапег, 
В т, ИЕ ВегИп, 1916—1922. 
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Третья плюсневая кость (0$ те(а(агзае ш 


2. Длина третьей плюсневой кости. Расстояние между 
серединой верхнего края суставной площадки с латеральной кли- 
новидной костью и наиболее выступающей вперед точкой головки 

(сари) кости. Скользящий циркуль. 

8. Ширина тела третьей плюсневой кости. Расстояние от внут- 
реннего края тела третьей плюсневой кости до его наружного 
края. Измеряется по середине кости. Место измерения отмечается 
карандашом. Скользящий циркуль. 

4. Высота тела третьей плюсневой кости. Расстояние от нижней 
поверхности тела кости до его верхней поверхности. Измеряется 
в том месте, что и предыдущий размер, т. е. на середине кости и 
в’ плоскости, перпендикулярной его плоскости. Скользящий цир- 
куль. : 

Ширина основания третьей плюсневой кости. 
Определяется так же, как и на второй плюсневой кости. 

ысота основания третьей плюсневой кости. 

Определяется так же, как и на второй плюсневой кости. 

_ Ширина головки третьеи плюсневой кости. 

Определяется так же, как и на второй плюсневой кости. 

ысота головки третьей плюсневой кости. 

Определяется так же, как и на второй плюсневой кости. 

_ Широтно-продольный указатель третьей 
_ плюсневой кости. Отношение ширины тела третьей плюсне- 
ыы сти (3) к длине кости (2). 
ель поперечного сечения тела третьей 


‚ой кости. Отношение высоты тела третьей плюсне- 
(4) к ширине тела кости (3). 












ель ширины тела третьей плюсневой 








‚ От ошение ширины тела третьей плюсневой кости (3) к 


третьей плюсне- ^ 


'’ третьей плюсневой 
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4. Высота тела четвертой п 
ней поверхности тела кости до 


июсневой кости. Расстояние ОТ НИЖ- 


его верхней поверхности. Измеряет- 
ся точно по середине тела кости, т. е. там же, где и преды- 
дущий размер. Следует следить за тем, чтобы плоскость измере- 
ния высоты тела бы 


ла перпендикулярна плоскости измерения 
ширины. $ 


Ширина основания четвертой п 


люсневой кос- 
ти. Определяется так же, как и на второй и третьей плюсневых 
костях. 


Высота о 


Определяется т 
стях. 


снования четвертой плюсневой кости. 
ак же, как и на второй и третьей плюсневых ко- 


Ширина головки четвертой плюсневой кости. 
пределяется так же, как и на второй и третьей плюсневых ко- 
стях. 

Высота головки четвертой плюсневой кости. 
Определяется так же, как и на второй и третьей плюсневых ко- 
стях. 

Широтно-продольный указатель четвертой 
плюсневой кости. Отношение ширины тела четвертой плюс- 
невой кости (3) к длине кости (2). 

Указатель поперечного сечения тела четвер- 
той плюсневой кости. Отношение высоты тела четвертой 
плюсневой кости (4) к ширине тела кости (3). 

Казатель ширины тела четвертой плюсневой 
кости. Отношение ширины тела четвертой плюсневой кости (3) 
к ширине основания кости. 

Указатель ширины головки четвертой плюсне- 


вой кости. Отношение ширины головки четвертой плюсневой 
кости к длине кости (2). 


Пятая плюсневая кость (0$ шеёа{агза]!е У) 


8. Длина пятой плюсневой кости. Расстояние от се- 
редины верхнего края суставной площадки с кубовидной костью до 
наиболее удаленной от нее точки головки (сари) кости. С целью 
добиться большей точности измерений следует отмечать середину 
суставной площадки карандашом. Скользящий циркуль. 

8. Ширина тела пятой плюсневой кости. Расстояние между 
внутренним и наружным краями тела пятой плюсневой кости, из- 
меряемое по середине кости. Место измерения отмечается каранда- 
шом. Скользящий циркуль. 

4. Высота тела пятой плюсневой кости. Расстояние от нижней 
поверхности тела кости до его верхней поверхности. Измеряется в 
плоскости, перпендикулярной плоскости предыдущего размера и 
на том же месте, т. е. посередине длины. Скользящий циркуль. 
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Ширина основания пятой плюсневой кости 
Проекционное расстояние между внутренним краем основания пя. 
той плюсневой кости и наиболее внешне расположенной точкой на 
шероховатости (фифегозКаз 05313 тефабагза|з У). Проекция изме- 
рения должна быть непременно перпендикулярна продольной оси 
кости. Скользящий циркуль. 

Высота основания пятой плюсневой КОСТИ, 
Наибольшее расстояние между нижней и верхней поверхностями 
основания пятой плюсневой кости, измеряемое в плоскости, пер- 
пендикулярной плоскости предыдущего размера. Скользящий цир- 
куль. 

Ширина головки пятой плюсневой кости, Измо- 
ряется так же, как и на других плюсневых костях, 

Высота головки пятой плюсневой кости. Изме- 
ряется так же, как и на других плюсневых костях. 

Широтно-продольный указатель пятой плюс- 
невой кости. Отношение ширины тела пятой плюсневой кости 

(3) к длине кости (2). 

Указатель поперечного сечения тела пятой 
плюсневой кости. Отношение высоты тела пятой плюсне- 
вой кости (4) к ширине тела (3). 

Указатель ширины тела пятой плюсневой 
кости. Отношение ширины тела пятой плюсневой кости (3) к 
пгирине основания кости. 

Указатель ширины головки пятой плюсневой 
кости. Отношение ширины головки пятой плюсневой кости к 
длине кости (2). 


Основные фаланги (рва]апоез ргохипа]ез) 


1. Длина основных фаланг. Расстояние между сред- 
ней точкой верхнего края суставных площадок с плюсневыми ко- 
©стями и срединной точкой головок (сариб) фаланг. Плоскость из- 
‘мерения параллельна плоскости продольной оси фаланг. Скользя- 
щий циркуль. у 4 

Ширина тела основных фаланг. Расстояние между внутрен- 
ним и внешним краями тела (согриз) фаланг, измеренное точно по 
середине кости. Середина отмечается карандашом. Ф. К. Волков 
справедливо указывал на необходимость соблюдать перпендику- 
лярность плоскости измерений к продольной оси фаланг и парал- 
‚лельность ее касательной к буграм основания (Ъаз1з) фаланг. Это 
достигается измерением при упоре костей на две точки основания. 
Последнюю рекомендацию не нужно соблюдать при измерении пя- 
той основной фаланги, так как ‚тело ее сильно скручено. Поэтому 
измерение ширины тела на ней нужно производить, не обращая 
внимания на положение головки и основания. Скользящий цир- 


куль. 





3. Высота тела основных фаланг. Расстояние между нижними и 
верхними поверхностями основных фаланг, измеряемое по середине 
кости, т. е. там же, тде и предыдущий размер. Измерение произ- 
водится в плоскости, строго перпендикулярной плоскости предыду- 
щего измерения. Скользящий циркуль. 

Ширина основания основных фаланг. Расстояние 
между внутренним и наружным краями основания, измеряемое в 
плоскости, перпендикулярной к продольной оси фаланг. На первой 
основной фаланге это измерение параллельно суставной площадке 
с первой плюсневой костью. Скользящий циркуль. 

Высота основания основных фаланг. Расстояние 
между нижней и верхней поверхностями основных фаланг, изме- 
ряемое в плоскости, перпендикулярной к плоскости предыдущего 
размера. Скользящий циркуль. 

Ширина толовки основных фаланг. Расстояние 
между внутренним и внешним краями головки фаланг, измеряемое 
параллельно нижней поверхности ее и перпендикулярно продоль- 
ной оси фаланг. Скользящий циркуль. 

Высота головки основных фаланг. Расстояние меж- 
ду нижней и верхней поверхностями головки фаланг, определяемое 
перпендикулярно плоскости предыдущего измерения. Скользящий 
циркуль. 

Широтно-продольный указатель основных фа- 
ланг. Отношение ширины тела основных фаланг (2) к их дли- 
не (1). 

Указатель поперечного сечения тела основ- 
ных фаланг. Отношение высоты тела основных фаланг (3) к 
ширине тела основных фаланг (2). 

Указатель основания юсновных фаланг. Отно- 


шение высоты основания основных фаланг к ширине основания ос- 
новных фаланг. 


Указатель головки основных фаланг. Отношение 


высоты головки основных фаланг к ширине головки основных фа- 
ланг. 


Средние фаланги (рва!апоез шеф ае) 


1. Длина средних фаланг. Расстояние между середи- 
ной верхнего края суставных площадок с основными фалангами и 
срединной точкой головок (сараб) фаланг. Измерение производит- 
:ы параллельно плоскости продольной оси костей. Скользящий цир- 
} уль. 

2. Ширина тела средних фаланг. Синоним — наименьшая шири- 
на тела средних фаланг. Расстояние между внутренним и внешним 
Краями тела (согриз) фаланг, измеряемое на середине кости, ко- 
Торая маркируется карандашом. Измерение следует производить в 
плоскости, перпендикулярной оси фаланг. Скользящий циркуль. 
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3. Высота тела средних фаланг. Расстояние между нижней и 
ворхней поверхностями тела средних фаланг, измеряемое перпен- 
дикулярно плоскости предыдущего размера. Скользящий циркуль. 

Ширина основания средних фаланг. Расстояние 
между внутренним и внешним краями основания, определяемое 
перпендикулярно продольной оси средних фаланг. Скользящий 
циркуль. 

Высота основания средних фаланг. Расстояние 
между нижней и верхней поверхностями средних фаланг, измеряе- 
мое в плоскости, перпендикулярной плоскости предыдущего раз- 
мера. 

Ширина головки средних фаланг. Расстояние меж- 
ду внутренним и наружным краями головки фаланг, измеряемое 
перпендикулярно продольной оси костей. Скользящий циркуль. 

Высота головки средних фаланг. Расстояние 
между нижней и верхней поверхностями головки средних фаланг, 
определяемое параллельно плоскости предыдущего размера. 

иротно-продольный указатель средних фа- 
ланг. Отношение ширины тела средних фаланг (2) к длине фа- 
ланг (1). . 

Указатель поперечного сечения тела средних 
_ фаланг. Отношение высоты тела средних фаланг (3) к ширине 
—  _ тола (2). 

_ Указатель основания средних. фаланг. Отноше- 
_ ние высоты основания средних фаланг к ширине основания сред- 












ловки средн их фаланг. Отношение 
К ширине головки средних фа- 
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Ширина основания концевых фаланг. Расстояние 
от внутреннего до внешнего краев основания, измеряемое перпен- 
дикулярно к продольной оси концевых фаланг. Не следует произ- 


водить это измерение в случае наличия разрушений компакты в об- 


ласти концевых точек размера, что довольно часто встречается у 
современного человека. Скользящий циркуль. 

Высота основания концевых фаланг. Расстояние 
от нижней до верхней поверхности основания концевых фаланг, 
измеряемое перпендикулярно предыдущему размеру. Скользящий 
циркуль. 

Ширина головки концевых фаланг. Расстояние 
между внутренним и внешним краями головки концевых фаланг в 
плоскости, перпендикулярной продольной оси фаланг. Скользящий 
циркуль. 

Высота головки концевых фаланг. Расстояние меж- 
ду нижней и верхней поверхностями головки концевых фаланг. 
Измерение производится перпендикулярно к предыдущему. Сколь- 
зящий циркуль. 

иротно-продольный указатель концевых 
фаланг. Отношение ширины тела концевых фаланг (2) к их 
длине (4). 

Указатель поперечного сечения тела конце- 
вых фаланг. Отношение высоты тела концевых фаланг (3) к его 
ширине (2). 

Указатель основания концевых фаланг. Отно- 
шение высоты основания концевых фаланг к ширине основания 
концевых фаланг. 

Указатель головки концевых фаланг. Отношение 
высоты головки концевых фаланг к ширине головки концевых фа- 
ланг “. 
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ПАВ ВОСЬМАЯ 


Методика получения рисунков 
и фотографий 


Графическая фиксация результатов наблюдений в 
остеологии применяется значительно реже, чем в краниологии. Это 
объясняется не только ббльшей конструктивной сложностью ко- 
стей черепа, многие детали строения которых не могут быть до- 
статочно четко описаны без иллюстрации этого описания соответ- 
ствующими рисунками, но и неразработанностью методики графи- 
ческой фиксации в остеологии. Несомненно, что она имеет свою 
специфику в применении к отдельным костям. Но пока эта специ- 
фика не выявлена или недостаточно выявлена, мы ограничимся 
самыми общими рекомендациями. 


ФОТОГРАФИРОВАНИЕ КОСТЕЙ 


Фотографирование костей, так же каки черепов, при- 


К она позволяет гораздо точнее доку- 
ментировать морфологическое описание. Использовать фотогра- 
фию следует и в том случае, 
кие-то патологические откло 


тей. И тои другое особенно важно 


трудностях типографекого вос- 
плохое качество типографского 


искажаются. Таким образом, как ив кра 
ниологич исс 
нии, иллюстрировать остеологическую работу бра . 
но рекомендовать лишь тогда, когда есть уверенность а нь 
качестве их воспроизведения при печати. С а 
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Как и при фотографировании черепов, для сохранения на фо- 
тографии действительных соотношений лучше пользоваться длин- 
нофокусными объективами !. Рекомендуемое фокусное расстоя- 
ние — 135—150 мм, расстояние до объекта — около 2 ем. Этим 
требованиям. удовлетворяют зеркальные камеры «Старт», «Зе- 
нит», «Экзакта», которые позволяют непосредственно видеть 00Ъ- 
ект съемки. Масштаб негатива — '/10 или !/12 натуральной вели- 
чины. Масштаб при печатании должен быть максимум вдвое мень- 
ше. На это нужно обратить особое внимание, так как в подавляю- 
щем большинстве помещаемые в изданиях фотографии меньшего 
масштаба непригодны для той цели, для которой они предназна- 
чаются, а именно — для непосредственной передачи формы кости, 
так как на них трудно что-либо разобрать. 

Разумеется, все сказанное справедливо лишь, когда речь идет 
о фотографировании крупных костей — длинных костей конечно- 
стей, таза. При фотографировании мелких костей — костей стопы 
и кисти, позвонков — применяются специальные установки и па- 
вильонные аппараты, а само фотографирование должно произво- 
диться специалистом-фотографом. 

В отличие от краниологической фотографии определенных 
правил фиксирования костей в той или иной плоскости нет. 
Кость фотографируется в том положении и с той стороны, кото- 

| рые представляются исследователю желательными с целью полу- 
чения как можно более выразительной иллюстрации. Поэтому 
трудно порекомендовать какие-либо общие правила наводки на 
резкость. 

Обычно это делается по плоскости, проходящей через наиболее 
приближающиеся к объективу точки кости, т. е. чаще всего по 
мыщелкам, когда фотографируются длинные кости, и по лонным 
или подвздошным костям, когда фотографируется таз. Кость чаще 
всего помещают в держатель. Но можно фиксировать ее непод- 

| вижно (при помощи ниток или проволоки) на плоской поверхно- 
сти, скажем, на куске фанеры, подложив под кость белую или 

| черную бумагу или картон. Плоскость эта должна быть укрепле- 
на при фотографировании строго вертикально. 


| ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И РИСУНКОВ КОСТЕЙ 


Методика зарисовки костей находится в еще болес 
зачаточном состоянии, чем методика их фотографирования. Чаще 
всего специалисты-антропологи обращаются к художникам, ри- 
сунки которых обычно бывают выразительны и объемны, но неточ- 





1 См.: 0. М. Павловский. О методе фотографической документации 
антропологических исследований. «Вопросы антропологии», 1962, вып. 10. 


этой статье содержатся рекомендации по фотографированию черепов, но 


они с небольшими модификациями могут быть использованы и в фотогра- 
Фировании костей. 
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ны в передаче контуров. Между тем этого последнего Недостатка 
можно избежать, прибегая к помощи диаграфа. В отличие от за- 
рисовки черепа кость должна укрепляться не в кубусе-краниофо- 
ре, а в держателе. Плоскость сечения, которую требуется зарисо- 
вать, должна быть направлена строго параллельно бумаге, на ко- 
торую наносится рисунок. В остальном же пользование диаграфом 
полностью совпадает с применением его при зарисовке черепов 2. 
Полученный таким образом контур служит гораздо более надежной 
базой для создания художником объемного рисунка, чем зарисов- 
ка «на глаз». 

Легко понять, что такой способ изготовления рисунков приго- 
ден лишь при зарисовке отдельных костей. В тех же случаях, ког- 
да нужно показать их взаимную связь, т. е. зарисовать, например, 
таз в целом, пользование диаграфом хотя и возможно, но практи- 
чески очень затруднительно. В этих случаях приходится удовлет- 
воряться рисунком, сделанным визуально. 
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ВИК ^ ДЕВЯТАЯ 


Определение пропорций тела 
но костям скелета 


Определение пропорций тела по костям скелета до- 
стигается, как и на живом субъекте, сопоставлением различных 
размеров. Поскольку на скелете параметры более общего значе- 
ния, например длина позвоночника, длина стопы, требуют слож- 
ной монтировки отдельных позвонков или костей стопы, которая 
К тому же не может быть осуществлена с достаточной точностью, 
В остеологии преобладает сопоставление длиннотных размеров от- 
дельных сегментов конечностей, которое не связано ни с какой 
предварительной работой, кроме измерения длин отдельных ко- 
стей, и может быть осуществлено без труда. 

Определение соотношений сегментов конечностей на скелете 
имеет те же недостатки, что и на живом субъекте. Индексы, по- 
казывая соотношения отдельных параметров, не дают характеристи- 
ки тотальных размеров в целом и не учитывают их вариации. 
Между тем длина тела и ростовые закономерности оказывают ре- 
шающее влияние на соотношение сегментов. В силу неодинаково- 
го темпа ростовой изменчивости и, в частности, например, из-за 
неодинаковых темпов нарастания длины ног и туловища, высоко- 
рослые люди всегда оказываются более длинноногими, чем низ- 
корослые. Очевидно, что как бы не определялись индексы — на 
скелете или на живом субъекте, они не учитывают этих сложных 
ростовых отношений отдельных частей человеческого организма 
и, следовательно, должны лишь в ограниченной степени и с необ- 
ходимой осторожностью привлекаться для суждения об истин- 
ных пропорциях тела, а главное, о различии их в разных груп- 
пах 1. 

Несмотря на все сделанные выше замечания о недостатках 
индексов, они тем не менее сохраняют в остеометрии некоторое 
значение. Это объясняется спецификой скелетного материала, 





ТО недостатках индексов см.: П. Н. Башкиров. Учение о физиче- 
ском развитии человека. М., 1962. 


213 








заключающейся в отсутствие при работе с остеологическими кол- 
лекциями данных о длине тела. Как мы убедимся в следующей 
главе, в этой области проделана большая работа и предложено 
значительное количество приемов для определения длины тела по 
длине отдельных костей. Таким образом, длина тела при остеомет. 
рическом исследовании не первичная эмпирически полученная ве- 
личина, как это бывает при обследовании контингента современ- 
ного населения, а результат некоторой предварительной работы. 
Работа эта основывается прежде всего на учете того или иного 
типа пропорций тела в группе, которая подвергается изучению. 
А для определения типа пропорций тела в серии скелетов нет, как 
уже указывалось, других надежных путей, кроме вычисления со- 
отношений между отдельными сегментами конечностей. Ниже пе- 
речислены основные из этих соотношений. 

Лучеплечевой указатель. Синонимы — хумероради- 
альный указатель, радиохумеральный указатель. Отношение наи- 
большей длины лучевой кости (1) к наибольшей длине плечевой 
кости (1). Индекс имеет следующие категории: 


Х—740 .... . .брахикеркия 
о мезатикеркия 
оао долихокеркия 


Берцово-бедренный Указатель. Синонимы — фе- 
моротибиальный, указатель, тибиофеморальный указатель. Отно- 
шение общей длины большой берцовой кости (1) к длине бедрен- 
ной кости в естественном положении (2). При вычислении этого 
указателя можно пользоваться другими способами определения 
длины большой берцовой кости — наибольшей длиной большой 

овой кости (1а) или медиальной длиной большой берцовой ко- 
сти (1Ъ).Р. Мартин рекомендует последнюю. 

Интермембральный у 


азатель. Синонимы — фемороху- 


кости (1) Отношение 
ном положении (2). При выч о зане орал оотвствен- 
зоваться общей длиной плечевой кости (2).Р. ам ых 
дует последнюю. 

Лучеберцовый указатель. Синонимы — тибио 2 
ный указатель, радиотибиальный указате. оаАть 


т ль. Отношение наиболь- 
шей длины лучевой кости (1) к общей длине большой й 
кости (1). У ВЫ 
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Вл ДЕСЯТАЯ 


Определение длины тела 
по костям скелета 


При изучении скелета, так же как и при изучении че- 
рена, огромное значение часто приобретает необходимость перейти 
от измерений на костях к измерениям на живом субъекте. Поэто- 
му представляется целесообразным использовать измерения на ске- 
лете таким образом, чтобы с их помощью получить представление 
0 таких особенностях, которые не могут быть определены непо- 
средственно. Выше уже было сказано об определении типа пропор- 
ций тела по вычислению соотношений между сегментами конечно- 
стей (гл. 9). К числу таких косвенно определяемых особенностей 
относится и длина тела. 

Необходимость информации о длине тела вряд ли нуждается в 
доказательстве. Рост принадлежит к числу важнейших показате- 


= о 


то типа древних народов), и практическое (сопоставление этих 
данных с современными и на этом основании воз 


ложено большое количество формул, иногда вза. 
друг друга, а иногда и противоречивых. Объективные 
выбора между ними также недостаточно разработаны. П. 
сих пор в остеологических работах царит разнобой и оп 
длины тела производится по разным формулам. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА ПЛОДА 
И НОВОРОЖДЕННОГО 


Способ В. А. Бе ца. Основанием для разраб 
этого способа явилось исследование шести трупов новорожденных. 
В. А. Бец определил длину отдельных костей и выразил ее в про- 
центах от длины тела, измеренной на трупе !. Полученные им циф 
ры представлены ниже. 


ОТКИ 


= 


Длина ключицы и... 10.6 
АВЕО АБУ оны. 13,1 
Длина плечевой кости. ...... 14,8 
Длина локтевой кости. ...... 14,0 
Длина лучевой кости ......, 12,4 
Длина бедренной кости .... .. 17,1 
Длина большой берцовой кости. . . 15,1 
Длина малой берцовой кости... . 14,7 


При пользовании этими цифрами следует учитывать, что они 
имеют значение лишь первого ориентира в материале, так как ос- 
нованы на изучении чрезвычайно малочисленной серии. Способы 
измерения, которые применял В. А. Бец, также специально не ого- 
ворены и поэтому мотут быть несравнимы с современными. Поэто- 
му пользоваться данными В. А. Беца нужно с большой осторожно- 
стью и только в тех случаях, когда нельзя прибегнуть к другим 
способам. При этом нужно не забывать и о приближенности полу- 
чаемых результатов. 

Способ Т. Бальтазара и В. Дервэ. Этот способ осно- 
ван на относительном соотношении с длиной тела длины плечевой, 
бедренной и большой берцовой костей, которое выражается по мыс- 
ли авторов постоянными величинами 2. Продольные диаметры ко- 
стей умножаются на эти постоянные коэффициенты и затем сумми- 
руются с постоянной величиной, равной 80 мм. В окончательном 
виде уравнения длины тела имеют следующий вид: 


Длина тела = 6,5 Х длина плечевой кости в мм + 80 мм 
» » 5,6 Х длина бедренной кости в мм - 80 мм 
у » 6,5 Х длина большой берц. кости в мм - 80 мм 


Поскольку каждое из этих уравнений определения длины тела 
по длине отдельных костей имеет лишь относительную точность, 
постольку в дальнейшую работу идет обычно средняя из трех урав- 
нений. Этот способ в целом дает лучшие результаты, чем способ 
В.А. Беца. 

Способ Л. А. Косовой и В. Е. Цыбульского. Авто- 
ры предлагают таблицу определенных соотношений всех длинных 





1 В. А. Бец. Мо] ‘опия остеогенеза. Киев, 1887. ‹ 
_2Т. Ва! Вазата, У. Регу1еих. Е4ез ап горо]о214аез зиг ]е {ое- 


мз Вишаш. «Аппа!ез 4е пзба1сше 16са]е», %. Т, 1924. 
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костей конечностей с длиной тела 3. В этой таблице указан размах 
вариаций длины отдельных костей в связи с вариациями „Длины 
тела (табл. 8). Она составлена на основании изучения костей левой 
стороны, поэтому при пользовании ею рекомендуется для достиже_ 
ния большей точности пользоваться при возможности левыми ко_ 
стями. Вак и в предыдущем случае, берется средняя из показате- 
лей по отдельным костям. - 

Способ Ж. Оливье и Л. Пино. Этот способ предложен 
для определения длины тела плодов, но он может быть использо- 
ван и более широко, при определении длины тела новорожденных 
и детей в возрасте 1—2 лет“. Используется длина шести костей: 
плечевой, локтевой, лучевой, бедренной, большой берцовой и малой 
берцовой. Соответствующие формулы имеют следующий вид: 


Длина тела = 7,92 Х длина плечевой кости в мм —0,32 = АХ 18,0 Мм, 


у » 8,13% › локтевой » » —1,07 = ЁХ 18,2 мы, 
» у 13,80% › лучевой » » — 2,85 = Ё Х16б,9 мм, 
у у 6,29 Х › бедренной » » 4,42 = К Х 18,2 мм, 
у » 7,39% › большой 

берцовой у » -+3,55 = Ё Х 16,5 мм, 
» у 7,85 Х » малой 

берцовой » » 2,78 = Ё Х 19,2 мм, 


где А — коэффициент. 

Как и в предыдущих случаях, при наличии всех костей лучше 
пользоваться средней из всех шести наблюдений. Она дает ббль- 
шую точность, чем определения на отдельных костях. 

Способ Д. Г. Рохлина и Е. И. Преловой. Этими ис- 
следователями предложен способ определения длины тела, отли- 
чающийся известным своеобразием и основанный на длине пяст- 
пых костей и фаланг кисти 6. Длина этих костей была определена 
па рентгенограммах у 463 мальчиков и 661 девочки. У них же была 
измерена длина тела. Корреляции между длиной отдельных пяст- 
ных костей и фаланг, с одной стороны, и длиной тела, с другой, 
оказались порядка 0,5—0,7. На этом основании было предложено 
среднее процентное соотношение длины костей и длины тела, 


* См.: 6. ОПутег. Ргамаие ап горо1о 1 1 ‹ 
514че. Раг!з, 4960, стр. 258. Име- 
т иены ню на эту тему: С. О11уег Н Р1пеач. 
6 1егтатаНоп @е Па фаШе Госба]е 4’аргез 1ез 1опецеигз @1арнуза: Чез 08 
10183. «Аппа]ез 4е пб@йсше 16оае её стйи110]05 "ний 


Е — 2 совпадение эмпирических и 4 1960, № 2. 
В. 


ется в 95% случаев. сленных величин достига- 
$ Д. Г. Рохлин, Е. И. Прелова. 


омедицинска ртиза и Ё 
а вып. 2. Ставрополь, 1959. и криминалистика на службе 


огия, т. 1 
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Таблица 8 
Соотношение длины костей и тела у плодов и новорожденных 
(по данным Л. А. Косовой и В. Е. Цыбульского) 





Название кости 


Размах вариаций в длине 


[Размах ва- 
риаций в 
































Большая берцовая з 








отдельных костей (в мм) |длине тела 
| (вмм) 
Плечевая а 
Локтевая 612 
Лучевая . В 
Бедренная . АА 7—13 90—140 
Большая берцовая . 6—12 
Малая берцовая . 511 
Плечевая 17—32 
Локтевая 15—29 
Лучевая . & = 14—96 
Бедренная .. . 16—34 160—240 
Большая берцова р 14—98 
Малая берцовая. з 7 
Плечевая х 28—36 
ея ь 25—35 
учевая . ях Е 23—32 и 
Бедренная . . . м 27-—41 250—290 
Большая берцова ы 23—34 
Малая берцовая . Ь 23--32 
Плечевая ь 35—45 
Локтевая ъ т 
Лучевая . 5 38 мы 
Бедренная`. . . - ; 37-50 300—340 
Большая берцовая . + 32—43 
Малая берцовая . : 31-=40 
Плечевая' .| 942—51, Ф—43--53 
Локтевая А и, Е у ый 
Лучевая . 8 —35--44, Ф--37-- 350—390 
Ведренная. ... в <= 50560. | 
Большая берцовая . .| < 38—53, Ф--42—50 
Малая берцовая. 9 _—37-.52, ©—41-—50 
Плечевая .| 9-47-62, Ф--47-60 
 обтовяю .| 9-46-57, Ф—45--57 
Лучевая . .| 9—40--51, Ф—41--51 | 400—450 
Бедренная . .. . .| 9-56-71, Ф--56—71 
Большая берцовая . | 9—48—60, Ф—48—62 
Малая берцовая . .| 9-—-46--59, Ф--46--59 
.| 9“—55—65, Ф--54--64 
отаин 9—5 61.6561 
Лучевая . я <—47--54, ®—46--55 | 460470 
Бедренная . . . . . .| 9-63-75, Ф--64--76 
Большая берцовая . .| 9—57—64, Ф—55—66 
Малая берцовая ._. - .| 55-61, Ф--53--63 
Пл 2 <—55—77, Ф--55—76 
и р в 
Лучевая . Ё <`—48—65, Ф-——46—6 
а Е оо “90 нныш 


Малая берцовая . 





Таблица 9 





Процентное выражение длины костей кисти по отношению к длине тела 
(по данным Д. Г. Рохлина и Е. И. Преловой) 
р . Возраст 


ый , 
Название кост 10 лет | 14 лет 


Ыыыы 





© 
1 пястная || 2,244-0,03 | 2,44--0,02 | 2,47--0,03 | 2,57--0,02 | 2,69--0,03 | 2,67--0,02 
Ш пястная .| 3,28-0,03 | 3,55--0,03 | 3,61--0,04 | 3,74--0,03 3,87--0,03 | 3,83--0,03 
У пястная о о ы .| 2,65--0,03 | 2,84--0,03 | 2,87--0,03 | 3,04--0,02 | 3,18--0,03 | 3,16--0,03 
Проксимальная фаланга 1 пальца. . 1,60--0,02 | 1,65--0,02 | 1,62+-0,02 | 1,66--0,02 | 1,81--0,02 | 1,72--0,02 
Дистальная фаланга [ пальца 1,19-=0,01 | 1,18=0,02 | 1,22--0,01 | 1,24--0,01 | 1,30--0,02 | 1,30--0,02 
р 
Г пястная .| 2,35--0,03 | 2,51--0,02 | 2,54--0,02 | 2,65--0,03 2,64--0,02 | 2,68-0,02 
ПТ пястная .| 3,40--0,03 | 3,59--0,03 | 3,69--0,03 | 3,77--0,03 3,82--0,03 | 3,90--0,03 
У пястная Пс. .| 2,74-50,02 | 2,94--0,03 | 2,98--0,02 | 3,13--0,03 3,15--0,03 | 3,22--0,03 
Проксимальная фаланга [ пальца. 1,62--0,02 | 1,62--0,02 1,64--0,02 | 1,704-0,02 | 1 75--0,02 1.74 0.02 
Дистальная фаланга 1 пальца 1,18-20,02 | 1,21--0,01 | 1,22-0,01 1,240 ,01 1,220 ,02 И. 


а также вычислены ошибки этого соотношения для отдельных ко- 
стей (табл. 9). Лучше контролировать полученные результаты по 
отдельным костям, вычисляя среднюю длину тела на основании со- 
вокупности показателей по всем костям. Так как корре: 
ду длиной костей кисти и длиной тела ни в одном случае не подни 
мается выше 0,7, полное совпадение между вычисленным и дейст- 
вительным ростом в лучшем случае может наблюдаться прибли- 
зительно в половине наблюдений, да и то для [ пястно? 
длина которой теснее всего связана с длиной тела. Но преимущест- 
во этого способа состоит в том, что он позволяет ориентироваться 
в длине тела на протяжении всего периода роста. 


ляция меж- 


и кости, 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА ВЗРОСЛОГО 


Впервые попытка установить постоянные соотноше- 
ния между длиной отдельных костей и длиной тела была осущест- 
влена М. Орфила в 1831 г.7 Он использовал свыше 50 трупов и 
20 скелетов. Однако в соответствии с уровнем науки того времени 
полученные им данные представлены в виде эмпирически найден- 
ных показателей без какой-либо статистической обработки и без 
попытки найти закономерности соотношений между длиной костей 
и длиной тела. Фигурирующие у М. Орфила цифры отличаются 
от всех полученных другими исследователями. По-видимому, он 
пользовался иными методами измерения. Все это сохраняет за 
результатами исследования М. Орфила лишь историческое зна- 
чение. 

Способ Е. Ролле. Е. Ролле было изучено 100 трупов в воз- 
расте от 24 до 99 лет 8. Он пишет, что это — трупы лиц, проживав- 
ших в городе Лионе. Весьма вероятно, однако, что среди них были 
люди, родивигиеся не только в городе Лионе и в его окрестностях, 
но и в других районах Франции. В целом эту серию скелетов можно 
считать характерной для французов. Средний рост мужчин в этой 
серии составлял 166 см, средний рост женщин — 154 см. Однако 
эти величины определялись на трупе, причем Е. Ролле не указы- 
вает, как это делалось. Между тем длина тела на трупе не впол- 
не соответствует длине тела на живом, а разные способы опреде- 
ления длины тела на трупе дают заметно различающиеся по- 
казатели °. 

Полученные Е. Ролле данные представлены в табл. 10. Пони 
пользовании ими следует помнить, что случаи, когда длина тела. 





7 См.: М. ОгЁ11а. ГебтЪасв ег сегсьесВеп Меазит. Геро, 1848. 

8 Е. Во11еф. Пе ]1а шезигайоп @ез оз 10пез 4ез тетЪегз дапз 5ез гар- 
рогёз ауес ГАпВтгоро!оз1е. «Га СШшиаие её 1а Мвасте за@саате». Гуоп, 1888. 

 См., например: 7. Уа&Х. 7аг Егаре Чег Когре&прев Переп4ег ипа 
э‘еВепег Ге1сВеп. «Асца ЕасиЦайз Вегит МаштаНаю ОшхетзНайз Сотеп!- 
апае», 1. ПТ, {азс. У—У1Ц. Втайз]ауа, 1959. 
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Таблиц: 


Определение длины тела по длинным костям скелета 
(по данным Е. Ролле) 























© ы о 
ре а Ё = |3 а Я | 
ЕЕ: Е: | 
= Е = ыы Фа | | а Я 5 З з Е: 
& ы а сы & ы т. Е З 
З з | Е А © З с | я ы 
|| | |831 22 815 ас 
Е ЕВЕ ЕЕ 
На | 58 | 5з | да | 38 | #8 | на || 59а | 63 | а | #8 На 
296 | 231 | 221 | 413 | 332 | 327 | 152 || 269 | 212 |198 | 371 |297 |292 | 140 
298 | 235 | 294 | 419 | 336 | 331 | 154 || 273 | 215 | 200 | 377 | 302 |297 | 142 
305 | 238 | 226 | 424 | 341 | 336 | 156 || 276 |217 | 202 | 383 | 307 |303 | 144 


309 | 242 | 229 | 429 | 346 | 341 | 158 || 279 | 219 | 204 | 389 | 312 |308 | 146 
148 
317 | 250 | 234 | 440 | 355 | 350 | 162 || 286 | 224 | 209 | 401 | 322 |318 | 150 
322 | 253 | 237 | 446 | 360 | 355 | 164 || 290 | 297 | 211 | 407 | 327 |323| 152 
326 | 257 | 240 | 451 | 364 | 360 | 166 || 293 | 229 | 213 | 413 | 332 |328 | 154 
329 | 259 | 242 | 456 | 367 |364 | 168 || 297 | 232 | 215 | 418 | 336 |332 | 156 
333 | 262 | 244 | 460 | 371 | 367 | 170 || 301 | 234 | 217 | 422 | 341 |337 | 158 
336 | 264 | 247 | 465 | 374 | 371 | 172 || 305 | 237 | 220 | 427 | 345 |341 | 160 
340 | 267 | 249 | 470 | 378 | 375 | 174 || 309 | 240 | 222 | 432 | 350 |346 | 162 
343 | 269 | 251 | 475 | 381 | 378 | 176 || 313 | 242 | 224 | 437 | 354 |350 | 164 
346 | 271 | 253 | 479 | 384 | 382 | 178 || 317 | 245 | 296 | 442 | 358 |355 | 166 
350 | 274 | 256 | 484 | 388 | 386 | 180 || 321 | 248 | 228 | 446 | 363 |359 | 168 
А | ||| 325 | 951 |230: | 451 | 367 |363 | 170 
| | | | || 329 | 254 | 233 | 456 | 379 |368 | 172 
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определенная по разным костям, будет одинакова, составляют ис- 
ключение. В подавляющем большинстве случаев она будет разной, 
и нужно брать среднюю величину из цифр длины тела, полученных 
для отдельных костей. 

В том случае, когда эмпирически найденная длина кости отсут- 
ствует в таблице, пользуются уравнением, исходя из представления 
о постоянном соотношении между длиной тела и длиной костей 
при небольших колебаниях в величине тех и других. Длина, кото- 
рую мы получили непосредственным измерением, но отсутствую- 
щая в таблице, так относится к длине тела, которую нужно опре- 
‚делить, как ближайшая к ней длина кости к соответствующей дли- 
‘не тела: 


г" о ее 9 
3 Ризм табл 





тде Х — искомая длина тела, Гизм — измеренная длина кости 
Н— юответствующая длина тела, Глабл. — длина кости, ближай- 
шая к измеренной. Отсюда 
Н ы Гизм 

т о 


табл 


= 


Если полученные размеры кости больше или меньше тех, кото- 
рые содержатся в таблице, то пользуются вычисленными Е. Ролле 
процентными соотношениями или коэффициентами, на которые 
нужно умножить длину кости, чтобы получить длину тела. Для 


разных костей они следующие: 


Название кости % Коэффициент 

Плечевая (мужчины) ..... 19,7 5,06 
« (женщины)... .. 19,1 0122 

° Локтевая (мужчины) ..... 15,6 6,41 
у (женщины)... .. 15,0 6,66 
Лучевая (мужчины) ..... 14,6 6,86 
у (женщины)... .. 13,9 7,16 
Бедренная (мужчины) .... 27,3 3,66 
у (женщины) .... 26,9 3,71 
Большая берцовая '(мужчины). . 22,0 4,53 
» у (женщины). . 21,6 4,61 
Малая берцовая '(мужчины) . . Е 4,58 
» » (женщины) . . 21,4 4,66 


Е. Ролле вывел все эти соотношения, используя кости, сохранив- 
тие часть эпифизарных хрящей, покрывавших суставные поверх- 
ности. Повторное измерение тех же костей, осуществленное им че- 
рез 10 месяцев, показало, что кости «усохли» в среднем на 2 мм. 
Поэтому все фигурирующие в его таблицах величины длинных ко- 
стей уменьшены на 2 мм. Если исследователь имеет дело не с па- 
леоантропологическим материалом, а с серией только что отмаце- 
рированных костей, что в принципе бывает редко, то при пользова- 
нии таблицей нужно от полученной измерением длины отнять 
2 мм. " 

Способ Л. Мануврие. Автор произвел разработку своего 
способа, пользуясь материалами Е. Ролле 0. Для этого были ис- 
пользованы данные о 49 трупах людей, умерших в возрасте до 
60 лет. Полученные Л. Мануврие результаты представлены в 
табл. 14. Так же как и в случае с данными Е. Ролле, все показате- 
ли длины костей уменьшены на 2 мм для того, чтобы получить таб- 
лицу для «сухих» костей. При использовании ее для только что 
отмацерированных костей, сохраняющих эпифизарные хрящи, 
нужно из полученной измерением длины кости вычитать 2 мм. 





0 Т,. Мапопуг{ет. Та абегитайоп 4е Ла фаШе 4’аргбз ]ез отап@з оз 
4ез шегшЪтез. «Метотез 4е 1а $06166 4’АпВгоро!о1е 4е Раг1з», +. 4, 1894. 
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Таблицы Л. Мануврие рассчитаны на колебания длины тела в 
пределах 153—183 см у мужчин и 140—171,5 см у женщин. Для 
тех случаев, когда длина тела больше или меньше указанных пре- 
делов, а следовательно, и длина костей меньше ‘или больше таблич- 
ных величин, Л. Мануврие предлагает целый ряд коэффициентов. 
Они разные для максимальных и минимальных размеров. Для 
случаев превышения табличных размеров они равны: 


Название кости Коэффициент 


Плечевая (мужчины) 4,93 
у (женщины) 4,98 
Локтевая (мужчины) 6,26 
у (женщины) 6,49 
Лучевая (мужчины) 6,70 
у (женщины) 7,00 
Бедренная (мужчины)! Ь 3,53 
>. Скенщины) ..... 3,58 
Большая берцовая (мужчины) . . 4,32 
у у (женщины). .. 4,42 
Малая берцовая (мужчины). . .. 4,37 
у у (женщины). .., 4,52 


В тех случаях, когда полученные размеры костей меньше таб- 
личных, для восстановления длины тела используются следующие 


коэффициенты: 


Название кости Коэффициент 

Плечевая (мужчины) ...... 5,25 
»  Скенщины) ...... 5,41 
Локтевая (мужчины) ...... 6,66 
» (кевщины) ыы. 7,00 
Лучевая (мужчины) ..,... Мы 
А (ковщины), о... а... о. 7,44 
Бедренная (мужчины) .,.... 3,92 
» (женщины) ..... 3,87 
Большая берцовая (мужчины) .. 4,80 
у » (женщины). . . 4,85 
Малая берцовая (мужчины). ‚ .. 4,82 
» » (женщины). ... 4,88 


Е ти вы ы тела длина кости умножается на соот- 
ветствующий коэффициент. Различные показатели длины тела по 
р боем суимируются и определяется средняя длина тела 
И таблицы Л. врие, и предложенные им коэ ас. 
очитаны на восстановление длины тела у труп т Е авына 
реальной длины тела, длины тела живого человека автор предл 
тает вычитать из полученной величины 2 см 2 дла- 


и Для всех костей, кроме бе берете. 
бедра — длина в естественном т (2). наибольшая длина (1). Для 





Таблиц 


Определение длины тела по длинным костям скелета 
(по данным Л. Мануврие) 





























[ез ® 
|3 5 я | = з х | ИА в 
Е | 
Е ва | 52 || Ва |1 5= |. 52 | 32 | 
ОЯ ЕЯ ря ЕЯ БЕ 55 55 ФЯ ЕЯ гЯ ЕЯ 
еее а ера рыя | д 
ее 
211 | 390 | 317 | 316 [153,0]! 261 | 201 | 191 | 361 |282 | 281 |140,0 
214 | 396 | 322 | 321 |155,2|| 264 | 204 | 193 | 366 |287 | 286 142,0 
217 | 402 | 328 | 326 [157,1 268 | 207 | 195 | 371 | 292 | 291 |144,0 
220 | 408 | 333 | 331 1159,0] 271 | 210 | 197 | 376 | 297 | 296 145,5 
223 | 414 | 338 | 336 |160,5|| 274 | 213 | 199 | 381 | 302 | 301 [147,0 
297 | 420 | 344 | 342 |162,5|| 277 | 215 | 201 | 386 | 307 | 305 148,8 
230 | 426 | 349 | 347 |163,4|| 280 | 217 | 203 | 391 | 312 309 |149,7 
234 | 432 | 355 | 351 |164,4|| 283 | 220 | 205 | 396 | 317 | 314 151,3 


237 | 438 | 360 | 356 |165,4|| 287 | 223 | 207 | 401 | 322 | 318 152,8 
241 | 444 | 366 | 361 |166,6]| 290 | 226 | 209 | 406 | 327 | 323 |154,3 
244 | 451 | 371 | 366 |167,7|| 295 | 229 | 212 | 413 | 332 | 328 |155,6 
247 | 458 | 376 | 371 [168,6]! 300 | 233 | 216 | 420 | 338 | 334 |156,8 
250 | 465 | 381 | 376 |169,7|| 305 | 237 | 220 | 427 | 344 | 339 |158,2 
253 | 473 | 387 | 381 |171,6|! 311 | 241 | 224 | 434 | 350 | 344 159,5 
256 | 480 | 392 | 386 |173,0|| 316 | 245 | 228 | 441 | 356 | 349 161,2 
259 | 488 | 398 | 391 |175,4|| 322 | 249 | 232 | 448 | 362 | 354 163,0 
262 | 495 | 403 | 396 |176,7|| 327 | 252 | 236 | 455 | 368 | 359 |165,0 
265 | 502 | 408 | 401 |178,5|| 332 | 256 |240 | 462 | 374 | 364 167,0 
268 | 510 | 413 | 406 |181,2|| 337 | 259 | 244 | 469 |380 | 369 |169,2 
271 | 517 | 418 | 411 |183,0]| 342 | 262 | 248 | 476 | 386 | 374 171,5 



































Способ К. Пирсона и А. Ли. Этот способ также основы- 
вается на разработке и интерпретации данных Е. Ролле. К. Пирсон 
и А. Ли использовали данные по четырем костям — плечевой, лу- 
чевой, бедренной и большой берцовой и для них же предложили 
формулы определения длины тела 1? Они разработаны отдельно 

для «свежих» костей с сохранившимися эпифизарными хрящами и 
сухих костей. Достоинством этих формул является то обстоятель- 
ство, что одни и те же показатели фигурируют в них в разных со- 
четаниях, что позволяет осуществить взаимную проверку резуль- 
татов. Берется, как всегда, средняя ‘из всех формул или из того их 


12 К. Реагзоп, А. ее. Оп \е гесопзгасвоп оЁ {Ве эбайше оЁ ргез- 
40т1с гасез. «РЬУ1озорВ са! Тгапзасйоп$ 07 Ше Воуа! Зослефу», зег. А., 1. 192, 
1899. 
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количества, которое могло быть применено, исходя из наличи; 


Ко- 


стей. Символика в этих формулах следующая: Я’ — плечевая кость. 
В — лучевая кость, РЁ — бедренная кость, 7 — большая берцовая 
кость. В расчет вводится наибольшая длина плечевой, лучевой и 
бедренной костей (1) и общая длина большой берцовой кости (1). 
Когда измерена длина бедренной кости в естественном положении 
(2), К. Пирсон рекомендует прибавлять к ней 3,2 мм, если скелет 
принадлежал мужчине, и 3,3 мм, если он принадлежал женщине. 


Аналогичным образом, когда измерена наибольшая длина большой 
берцовой кости (2), нужно отнимать от нее 9,6 мм, если иселедо- 
ватель имеет дело с мужским скелетом, и 8,7. мм, если — с жен- 
ским. В первую очередь используются данные по костям правой 
стороны. 

Приводим сначала формулы К. Пирсона и А. Ли для костей с 
несохранившимися эпифизарными хрящами, т. е. для сухих костей, 
так как именно этими формулами приходится пользоваться при 
изучении палеоантропологических материалов и скелетов, добы- 
тых при раскопках близких к современности кладбищ. Формулы 


сразу без дополнительных поправок дают длину тела живого че- 
ловека. 


Длина тела (мужчины) = 81,306 + 1,880 Х Е, 
ъ » (женщины) = 72,844 + 1,945 Х Е, 
» (мужчины) = 70,641 + 2,894 Х И, 
» (женщины) = 71,475 + 2,754 Х Н, 
» (мужчины) = 78,664 + 2,376 Х Т, 
» (женщины) = 74,774 + 2,352 х Т, 
» (мужчины) = 85,925 + 3,271 Х А, 
» (женщины) = 81,224 + 3,343 х А, 
» (мужчины) = 71,272 + 1,159 Х (Е+Т), 
» (женщины) = 69,154 + 1,196 Х (РЕ +Т), 
» (мужчины) = 71,443 + 1,220 ЖЕ - 1,080-Х Т, 
» (женщины) = 69,561 +- 1,117 ХЕ + 1125 ХТ, 
» (мужчины) = 66,855 + 1,730 Ж (Н+В), 
» (женщины) = 69,911 + 1,628 Хх (Н+В), 
» (мужчины) = 69,788 + 2,769 Ж Н + 0,195 хЯ; 
» (женщины) = 70,542 + 2,582 х Н + 0,281 Х В, 
» (мужчины) = 68,397 + 1,030 Ж Е + 1,557 Х И, 
» . (женщины) = 67,435 + 1,339 Х Е + 1,027 Х Н, 
» (мужчины) = 67,049 + 0,913 Ж Р + 0,600 Х Г + 
1,225 Ж Н— 0,187 Х К, 
» » (женщины) = 67,469 + 0,782 хр ЕСТ 
+ 1,059 ХИ— 0,71 жа 
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Дальше следуют формулы для костей с остатками эп 
ных хрящей. С помощью этих формул вычи ифизар- 


сляется длина тела 
трупа. Для получения длины тела живого человека Нужно из дли- 
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ны, полученной по формуле, вычесть 12,6 мм на мужском скелете 
и 20 мм — на женском. 


Длина тела (мужчины) = 81,231 + 1,880 Х Е, 


у » (женщины) = 73,163 + 1,945 Х РЁ. 
» » (мужчины) = 70,714 + 2,894 Х И, 
» » (женщины) = 72,046 + 2,754 Х Н, 
у » (мужчины) = 78,807 + 2.376 Х у 


у » (женщины) = 75,369 ++ 2,352 т. 

» » (мужчины) = 86,465 + 3,271 Х Д, 
у » (женщины) = 82,189 -+ 3,343 Х А, 
» » (мужчины) = 71,464 + 1,459 Х (Е +Т), 
» » (женщины) = 69,525 + 1,196 Х (Е+ 7), 
у » (мужчины) = 71,329 + 1,220 ХР + 1080 Х Т, 
у » (женщины) = 69,939 + 1,117 Х Ё + 1,125 Х Т, 
у » (мужчины) = 67,025 + 1,730 (И + 18) 

; у » (женщины) = 70,585 + 1,628 (Н+АД), 
» » (мужчины) = 69,870 + 2,769 Х И + 0,195 Х И, 
у » (женщины) = 71,122 + 2,582 Хх И ++ 0,281 ЖА: 
» » (мужчины) = 68,287 + 1,030 Х Ё + 1,557 Х И, 
у » (женщины) = 67,763 + 1,339 Х Ё + 1,027 Х В, 
у » (мужчины) = 66,918 - 0,913 ХР + 0,600 Х 7 + 

+ 1,225 ХИН — 0,187 Х А, : 
у » (женщины) = 67,810 + 0,782 ЖЕ + 1,120 ХТ + 
? т + 1.059 Н— 0,7 ХВ 


Способ А. Тельккя. Только что изложенные способы, 
основанные на серии Е. Ролле, как уже указывалось, базируют- 
ся на изучении скелетов людей небольшого роста. А. Тельккя ис- 
пользовал для разработки своего способа трупы людей, рост кото- 

‚ рых, определенный при жизни, был равен 169,3 см у мужчин и 
156,8 у женщин, т. е. был несколько больше, чем в данных Е. Рол- 
ле !3. Всего в распоряжении А. Тельккя было 115 мужских и 39 
женских трупов лиц, умерших в возрасте 42—50 лет. Результаты 
работы А. Тельккя, состоявшей в вычислении большого количе- 
ства корреляций между длиной отдельных костей и длиной тела 
и выявлении наиболее типичных соотношений, представлены в 
табл. 12. Автор измерял наибольшую длину плечевой, бедренной 
и малой берцовой костей, общую длину большой берцовой кости 
(1) и физиологическую длину локтевой и лучевой костей (2). 

тими размерами и следует пользоваться для восстановления 
длины тела с помощью таблиц А. Тельккя. Они рассчитаны на 
реконструкцию длины тела трупа. Поэтому для получения длины 
тела живого субъекта от полученной по таблицам величины (сред- 
няя из определений по отдельным костям) отнимается 20 мм. 












13 А. Те1КК&. Оп Фе ргедсоп оЁ Вишап збашшге тош 4Ве 1оп Бопе 
«Аса Апаопса», уор. 9, 1950, че 
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Таблица |2 


Определение длины тела по длинным костям скелета 
(по данным А. Тельккя) 
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Е вы |] Е ь= 
ыы а а |923 
[5 [5 я ца Ф < |: я & $ ка 
5 ® с | да | ©а | в © $ З Я Зе 
ва | в ая Же 8 5= ВЯ | 9 | 
ЕВЕ ЕЕВС ВЕ МЕЕ 8 
Ва | 53 | Ез | 68 | 83 | 23 | дз || На | 88 | 88 | да | 3Е ЕЕ 
О оны ВБИ Вазы 
278 | 186 | 185 | 387 | 293 | 303 | 155 || 263 | 177 | 170 | 352 | 268 |276 | 145 
281 | 189 | 188 | 391 | 298 | 307 | 156 || 267 | 180 | 173 | 357 | 274 280| 146 
285 | 192 |191 | 396 | 302 | 311 | 157 || 271 | 183 | 176 | 363 | 280 |284 | 147 
288 | 195 | 194 | 401 | 307 | 315 | 158 || 274 | 186 | 180 |369 |285 289 | 148 
292 |198 | 197 | 406 | 312 | 319 | 159 || 278 | 189 | 183 | 375 | 290 |293 149 





296 | 202 | 199 | 410 | 317 | 323 | 160 || 282 | 192 | 186 | 380 |295 |298 | 150 
299 | 205 | 202 | 415 | 322 | 327 | 161 || 285 | 195 | 189 | 386 | 300 |302 | 151 
303 | 208 | 205 | 420 | 327 | 331 | 162 || 289 |198 | 192 | 392 | 306 |306 | 152 
306 | 211 | 208 | 425 | 332 | 335 | 163 || 293 | 202 | 196 | 397 | 311 |311 | 153 
310 | 214 | 211 | 430 | 336 | 339 | 164 || 297 | 205 | 199 | 403 | 316 |315 | 154 
313 | 217 | 214 | 434 |341 | 343 | 165 || 300 | 208 | 202 | 408 | 321 |320 | 155 
317 | 220 | 217 | 439 | 346 | 348 | 166 || 304 |211 | 205 | 414 | 327 |324 | 156 
320 | 224 | 220 |444 | 350 | 352 | 167 | 308 |214 | 209 | 419 | 332 |398 | 157 
‚324 | 227 | 223 |448 | 355 |356 |168 || 312. | 217 | 212 | 425 | 337 |332 | 158 
`328 | 230 | 226 | 453 | 360 |360 | 169 || 315 | 220 | 215 | 430 | 343 |337 | 159 
`331 | 233 | 229 |458 | 365 | 364 | 170 || 319 | 223 | 218 | 436 | 348 |341 | 160 
"335 | 236 | 232 | 463 | 370 | 368 | 171 || 323 | 225 | 222 | 441 | 353 |345 | 161 
‘338 | 239 | 235 | 468 | 375 | 372 |172 || 326 | 229 | 295 | 447 | 358 |350 | 162 
` `342 | 242 | 238 | 472 |379 | 376 | 173 || 330 | 232 | 228 | 453 | 364 |354 | 163 
`346 | 245 | 241 | 477 |384 | 380 |174 | 334 |235 | 231 | 458 | 369 |358 | 164 
`349 | 249 | 244 | 482 | 389 | 384 | 175 '| 337 |238 | 235 | 463 | 374 |363 | 165 
*353 | 252 | 246 | 487 | 394 | 388 176 341 | 241 | 238 | 469 | 380 |367 | 166 
"356 | 255 | 249 | 492 | 398 | 392 | 177 | 345 | 244 | 241 | 474 | 385 |379 | 167 
‘360 | 258 | 252 | 496 | 403 | 396 | 178 || 348 | 247 | 244 | 480 | 390 |376 | 168 
'363 | 261 | 255 | 501 | ‘408 | 400 | 179 || 352 | 250 | 247 | 485 | 395 |381 | 169 
‘367 | 264 | 258 | 506 | 412 | 404 | 180 || 356 | 253 | 251 | 491 | 400 |385 | 170 
-З71 | 267 | 261 | 511 | 417 | 408 | 181 || 360 | 256 | 254 | 496 | 405 |389 | 171 
`374 | 270 | 264 | 515 | 422 | 412 | 182 || 363 | 259 | 257 | 502 | 411 |394 | 172 
2378 | 274 | 267 | 520 | 426 | 416 | 183. || 367 | 262 | 260 | 508 | 416 |398 | 173 
2381 | 277 | 270 |525 | 431 |420 | 184 || 371 | 265 |264 | 513 | 421 |403 | 174 
385 | 280 | 273 | 529 | 435 | 424 | 185 || 374 | 268 | 267 | 518 |426 |407 | 175 






































Способ С. Дюпертюи и Д. Хэддена. Этот снособ так 
же разработан на скелетах людей, преимущественно высокого 
роста '*. В распоряжении авторов имелось 400 скелетов (100 белых 
мужчин, 100 белых женщин, 100 негров-мужчин, 100 негров-жен- 
щин), длина тела которых была определена при жизни. Она рав- 
на 172,9 см у белых мужчин и 176,2 см у негров-мужчин. Длина 
тела женщин соответственно — 160,9 см и 165,0 см. Обработка ма- 
териала произведена так же, как К. Пирсон обработал материалы 
Е. Ролле. Соответственно этому использованы данные только о 
четырех костях: плечевой, лучевой, бедренной и большой берцо- 
вой. На всех костях определялась наибольшая длина (1) за ис- 
ключением большой берцовой, на которой измерялась общая 
длина (1). Измерялись кости правой стороны. 

С. Дюпертюи и Д. Хэдден уделили большое внимание тому 
обстоятельству, что определение длины тела по длине костей ко- 
нечностей во многом зависит от соотношения размеров конечно- 
стей, т. е., иными словами, от пропорций тела. Поэтому они с0- 
ставили специальные формулы (по тому же типу, что и формулы 
К. Пирсона) отдельно для серий европейцев и негров. Приводим 
сначала формулы для более высокорослой группы — негров (сим- 

волы те же, что и в формулах К. Пирсона и А. Ли). 


Длина тела (мужчины) = 55,021 + 2,540 Х 2, 

у » (женщины) = 54,235 + 2,498 Х Е, 

» » (мужчины) = 50,263 - 3,709 Х И, 

» » (женщины) = 69,978 -{ 3,035 Х Н, 

» » (мужчины) = 72,123 + 2,614 Х Т, 

у » (женщины) = 72,391 + 2,521 Х Т, 

» » (мужчины) = 69,168 + 4,040 Х К, 

у » (женщины) = 74,906 -+ 3,761 Х А, 

» » (мужчины) = 52,702 + 1АИХ (Е+ 7), 

» » (женщины) = 70,584 + 1,165 Х (Е+Т), 

» » (мужчины) = 51,438 - 1,615 Х Е + 1,123 Х Т, 

» » (женщины) = 52,989 -+ 2,112 Х Е + 0,501 Х Т, 

» » (мужчины) = 57,601 + 1,962 Хх (Н+В), 
» (женщины) = 61,982 -+ 1,866 Х (И-+В), 
» (мужчины) = 48,275 -+ 2,182 Х Н + 2,032 Х В, 
» (женщины) = 62,402 + 1,906 Х Н + 1,796 Х В, 
» (мужчины) = 48,802 + 2,175 Х Е + 0,696 Х Н, 
» (женщины) = 55,103 + 2,517 Х Ё — 0,033 Хх И, 
» (мужчины) = 53,873 + 1,637 ХЕ + 1,101 ЖТ+ 

+ 0,084 Х Н — 0,093 Х В. 


» » (женщины) = 53,342 + 2,201 Х Е + 0,930 Х В — 
— 0,663 Х И. 


и С. Рирегфи1з, У. Наа4еп. Оп \е тесопзгасНопт о %аште тот 
1опр ропез. «Аш. Топгпа! о! Руз. Ап@торо]ову» (пе\ зег.), уо1. 9, 1954, № 1. 
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Как и в формулах К. Пирсона и А. Ли, показатели по одной 
формуле могут быть проверены © помощью другой. При исполь- 
зовании этих формул следует помнить, что они составлены не 
только для высокорослых людей, но и для людей с преимущест- 
венно дистальным типом роста, с большими размерами дисталь- 
ных сегментов конечностей, т. е. для лиц, у которых одновремен- 
но фиксируются высокая длина тела и «негроидные» пропорции. 
О последнем признаке можно судить на основании вычисления 
соотношений между отдельными сегментами конечностей 
(см. гл. 9). 

Далее приводятся формулы для более низкорослой группы ев- 
ропеоидов. 


Длина тела (мужчины) = 77,048 -{ 2,146 Х Р, 
» » (женщины) = 62,872 + 2,322 Х Е, 
у » (мужчины) = 98,341 + 2,270 Х И, 
» » (женщины) = 56,727 + 3,448 Х И, 
у » (мужчины) = 92,766 + 2,178 Х ТГ, | 
» » (женщины) = 72,391 + 2,52 Х Т, 
у » (мужчины) = 88,881 + 3,449 Х ПД, 
» » (женщины) = 68,238 - 4,258 Х А, | 
» » (мужчины) = 84,898 - 1,072 '(Р + Т), | 
» » (женщины) = 57,872 + 1,354 (Е + Т), Заре 
» » (мужчины) = 76,201 + 1,330. Х Е + 0,991 Х Т, 
» » (женщины) = 60,377 + 1,472 Х Е ++ 1,133 Х Г, 
» » (мужчины) = 87,543 + 1,492 (Н + В), 
» (женщины) = 42,386 + 2,280 (Н + В), 
» (мужчины) =82,831 + 0,907 Х Я + 2,474 Х В, 
у у (женщины) = 53,187 + 2,213 Х Я + 1,877 Х В, 
» 
» 


















(мужчины) = 78,261 + 2129 Хх Е— 0,055 Х И, 
(женщины) = 55,179 - 1,835. Х Е + 0,935 Х Е, 
Сузичаня) = 52,618 + 1,512 Х Е + 0,927 ЖГ+ 
+ 1,386 Х В — 0,490 х Н, 
(женщины) = 56,660 -- 0,992 ХТ + 0,449 Х Н+ к 
+ 0,164 хА—1,267хк. = 
С. Дюпертюи и Д. Хэдден произвели и 2 Ба 
своих данных с данными К. Пирсона и А. Ли. Это 
учесть соотношения сегментов конечностей при разной 
и предложить общие формулы, рассчитанные 
длины тела при среднем типе пропорций. 
авторов пригодны не только в случаях с 
также при высоком и низком росте. : 


= 
52 


= 
* 


Длина тела (мужчины) = 81,688 + 2392.Ж.Т. 
» » (женщины) = 72,579 + 2,533 Х Г, 
у » мужчины) = 80,405 + 3,650 Х А. 
у » (женщины) = 73,502 + 3,876 оон 
(мужчины) = 69,294 + 1,295 Х (Е+Т), 
(женщины) = 65,213 + 1233 Х(Е+1, 
(мужчины) = 66,544 + 1,429 ХР + 1.062 УСТ, 
(женщины) = 59,259 + 1,657 Х Е + 0,879 Х Г, 
у » (мужчины) = 71,429 + 1,728 Х (ИН +В), 
(женщины) = 55,729 + 1,984 Х (И+ ВЮ), 
(мужчины) = 66,400 + 1,789 ХИ + 1841 ет 
(женщины) = 60,344 -- 2,164 Х И + 1,525 Х А, 
(мужчины) = 64,505 + 1,928 Х Р + 0,568 Х 2, 
(женщины) = 57,600 + 2,009 ХР + 0,566 Х НИ, 
(мужчины) = 56,006 + 1,442 хр + 0,9391 ЖХТ+ 
0,083 Х Н + 0,480 Х Д, 
» » (женщины) = 57,495 + 1,544 ХЕ + 0,764 Ж Т + 
+ 0,126 Х Н + 0,295 Х В. 





Формулы С. Дюпертюи и Д. Хэддена рассчитаны на восстанов- 
ление длины тела живого человека, а не трупа; поэтому их при- 
менение не требует никаких дополнительных поправок, и полу- 
ченные величины сразу же дают искомый показатель длины тела. 

Способ М. Троттер и Г. Глезе р. Материал, бывший 
в распоряжении этих авторов, более чем вдвое превышал все се- 
рии, исследованные до появления их работы на предмет определе- 
ния длины тела ®. Ими были изучены 255 мужских и 63 женских 
скелета европейцев, 360 мужских и 177 женских скелетов негров, 
а также 1200 трупов американских военнослужащих, погибших во 
время второй мировой войны и подвергнутых мацерации. Среди 
них было 1115 американцев германского и романского происхож- 
дения и 85 американских негров. Прижизненный рост всех этих 
людей был определен (172—174 смв мужских группах и 160 см — 
в женских), и поэтому результаты измерения костей могли быть 
сопоставлены с длиной тела во всех случаях, что и позволило со- 
ставить соответствующие формулы для реконструкции длины тела 
по длине данных костей. 

вторы использовали измерения всех шести длинных костей, 
Сопоставление одноименных костей правой и левой стороны при- 
вело их к выводу, что асимметрия мала и не имеет закономерного 
характера. Поэтому поправками на асимметрию можно пренебречь 
и пользоваться как право-, так и левосторонними костями. Изме- 
рять на всех костях следует наибольшую длину (1). Исключение 
составляет лишь большая берцовая кость, на которой измерялась 
и и С. С1езет. ЕзЫтайоп. оЁ звабин 


А 1 УВиез ава М Аш. 7 1] оЁ РЬ бы и я 
тпег1сап 1 а. ерстое$. «Ат. Топгпа] о: Уу5. Ап@горо]ору» 
зег.), о]. 10, 1952, № 4. ыы 
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общая длина (1). Формулы для американцев европейского проис- 
хождения имеют следующий вид (0 — плечевая кость, 11 — ма_ 
лая берцовая кость) 16. 


Длина тела '(мужчины) = 61,41 + 2,38 Х Ё = 3,277 
у » (женщины) = 54,10 + 2,47 Х Ё = 3,72, 
» » (мужчины) = 70,45 + 3,08 Х НП = 4,05, 
» » (женщины) = 57,97 - 3,36 Х НП == 4,45, 
у » (мужчины) = 78,62 - 2,52 Х Г + 3,37, 
у » (женщины) = 61,53 - 2,90 Х Г = 3,36, 
» » (мужчины) = 79,01 - 3,78 Х В + 4,32, 
у » (женщины) = 54,93 - 4,74 Х АД = 4,24, 
» » (мужчины) = 74,05 -{ 3,70Х 0 = 4,32, 
у » (женщины) = 57,76 + 4,27 Х 0 = 4,30, 
» » (мужчины) = 71,78 + 2,68 Х ЕЕ = 3,29, 
» » (женщины) = 59,61) + 2,93 Х Рё = 3,57, 
» » (мужчины) = 63,29 + 1,30 (Е + Т) = 2,99, 
» » (женщины) = 53,20 + 1,39 Х (Е+Т) + 3,55 
» » (мужчины) = 59,88 + 1,42 ХЕ + 1,24 хТ +2599, 
» » (женщины) = 53,07 + 1,48 ЖЕ + 1,28 ХТ = 3,55, 
» » (мужчины) = 69,30 -- 0,93 Х И + 1,94 Х Т = 3,26, 
» » (женщины) = 52,77 + 1,35 Х Н + 1,95 ХТ = 3,67, 
» » (мужчины) = 58,57 + 1,32 ХЕ + 1,16 ХТ + 0,27 х 
ХН-= 2,99, 
у » (женщины) = 50,12 + 1,17 Хх Е+ 1,15 Х Т+ 0,68 Х 
ЖИ 3.51. 


Для американских негров предложены аналогичные формулы, 
отличающиеся коэффициентами, т. е., другими словами, рассчитан- 
ные на иные пропорции тела (более длинные конечности при б0- 


лее коротком туловище, т. е. отчетливо выраженный дистальный 
тип роста). 


„Длина тела (мужчины) = 70,35 + 2,11 ЖЕ = 3,94, 
3 » (женщины) = 59,76 + 2,98 Х р + 3,41, 
» (мужчины) = 62,10 + 3,26 Х Н + 4,43, 
(женщины) = 64,67 + 3,08 Х И = 4,25, 
(мужчины) = 86,02 + 2,19 ХТ 3,78, 
(женщины) = 72,65 ++ 2,45 ХТ = 3,70, 
(мужчины) = 81,56 + 3,42 Хх В = 4,30, 
(женщины) = 94,51 + 275 ХА + 5,05, 
(мужчины) = 79,29 + 3,26 Х ПИ + 4,42, 
(женщины) = 75,38 + 3,31 х И + 4,83, . 
(мужчины) = 85,65 + 2,19 Х Рё = 4,08, 


яяч<чч<ч<яччяу3я 
И. о = х > 


3> 





Длина тела (женщины) = 70,90 - 2,49 Х ЕЕ = 3,80, 
у » (мужчины) = 71,04 + 1,45 Х (Е+Т) = 3,53, 
» » (женщины) = 59,72 + 1,26 хХ (Е + Т) + 3,28, 
у » (мужчины) = 76,13 - 0,66 Ж Е + 1,62 Х Г = 3,49, 
» » (женщины) = 58,54 + 1,53 Ж Ё + 0,96 Х Г == 3,23, 
у » (мужчины) = 71,29 + 0,90 хХ И + 1,78 Х Т = 3,49, 
у » (женщины) = 62,80 -{ (,08 Х И + 1,79 ХТ = 3,58, 
» » (мужчины) = 74,56 + 0,38 Х А+ 1,92 Х 
Т + 0,89 Хх Н— 1,01 ХВ + 3,38, 
у » (женщины) = 56,33 + 1,46 Х РЁ + 0,86 Х 
ХТ- 0,44 ХН— 0,20 Х В = 3,22. 


Однако, предлагая эти формулы, авторы справедливо отмеча- 
ли, что пользование ими, как и вообще расчетными формула- 
ми такого типа, затруднительно, так как они требуют довольно 
большой калькуляционной работы. Поэтому с помощью этих фор- 
мул ими были произведены вычисления длины тела при опреде- 
ленных величинах длины костей конечностей. Результаты этих 
вычислений представлены в таблицах 13 и 14. Они позволяют сра- 
зу же после измерения костей определить длину тела, не произво- 
дя дополнительных вычислений. 

` Через шесть лет после появления первой статьи авторы напе- 
чатали новую работу, посвященную тому же вопросу !8. Причиной 
этого послужило получение новых, очень обширных данных, ко- 
торые были собраны при мацерации трупов американских военно- 
служащих, погибших во время военных действий в Корее. Рост 
их был определен при жизни. В результате количество наблюде- 
ний, на которых можно базироваться при сопоставлении длины 
тела и длины костей конечностей, возросло ‘более чем до 5500. 
Обработка их произведена так же, как и в более ранней статье. 

' Американцы европейского происхождения составляют в этом 
материале подавляющее большинство — 4672 случая, американ- 
ские негры — 577 случаев, представители монголоидной расы — 
92 случая, мексиканцы — 142 случаев, пуэрториканцы — 64 слу- 
чая. Длина тела в этих группах составляла соответственно 
173,95 см, 173,43 см, 168,73 см, 168,65 см и 166,64 см. Легко по- 
нять, что все данные относятся к мужскому полу. Количество на- 
блюдений по группе пуэрториканцев слишком незначительно, и ав- 
торы не дали формулы для реконструкции длины тела, основан- 
ные на шкалах регрессии длины тела по длине костей конечно- 
стей, характерных для этой группы. Для остальных четырех групи 
приведены такие формулы, причем формулы для европеоидов и 
негроидов отличаются, естественно, своими коэффициентами от со- 
ответствующих формул, предложенных в работе 1952, г. Посколь- 
ку формулы 4958 г. основаны, как уже отмечалось, на проработке 


18 М. Тгоббег, С. СТезег. А те-еуашаноп оЁ езмтайоп оЁ збавге 
Базе оп опр Бопез аНег 4еа4В. «Ат. Топгпа] о# РВуз. Ап тороору» (пех зет.), 
%01. 16, 1958, № 1. 
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Таблица 


13 


костям скелета, (по данным М. Троттер и Г. Глезер, 1952 г.). Европеоиды 
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Малая бер- 
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(в мм) 


® 





Плечевая 
кость (в мм) 
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Таблица 13 . 


скелета, (по данным М.  Троттер и Г. Глезер, 1952’ г.). Европеоиды 











у но 4 к —® > ы 
И Е Е | 
| а 
а ао | Е | 2 | 28 
8» | 1 Ве ЕЕ ВЕ а | де | 288 | н8 
282 | ща | 28 | 52 | 58 | #2 о 
152 244 193 179 348 271 274 140 
153 247 195 182 352 274 278 141 
154 250 197 184 356 277 281 142 
155 253 200 186 360 281 285 143 
156 256 202 188 364 284 288 144 
157 259 204 190 368 288 291 145 
158 262 | 207 192 372 291 295 146 
159 265 209 194 376 295 298 147 
160 268 211 196 380 298 302 148 
161 271 214 198 384 302 305 149 
162 274 216 201 388 305 309 150 
163 || 277 218 003 392 309 312 151 
164 280 221 205 396 312 315 152 
165 283 223 207 400 315 319 153 
166 286 225 209 404 319 322 154 
167 289 228 211 409 322 326 155 
168 292 230 13 413 326 329 156 
169 295 232 15 417 329 332 157 























| | 333 | 336 | 158 
р 323 | 259 | 241 | 456 | 363 | 367 | 170 | 298 ны ый т. у 40 159 
м | |2 | 49 | 30 | 38 | № 
”. в >. и * 37а в 307 242 | 224 433 343 346 161 
м 270 | 251 473 379 381 174 310 244 226 437 346 349 162 
339 | 273 | 254 | 477 | 383 | 385 | 175 | 313 || 246 | 228 | 441 350 353 163 
343 | 276 | 257 | 482 | 386 | 389 | 176 | 36 | 249 | 230 | 445 | 353 356 164 
346 | 278 | 259 | 486 | 390 | 393 | 17 | 319 | 251 | 232 | 449 | 357 360 165 
349 | 281 | 262 | 490 | 394 | 39% | 178 | 322 253 | 234 | 453 | 360 363 166 
352 | 284 | 265 | 494 | 398 | 400 | 179 | 324 256 | 236 | 457 | 364 366 167 
356 | 286 | 267 | 498 | 402 | 404 | 180 | 327 | 258 | 239 | 461 367 370 168 
359 | 289 | 270 | 503 | 406 | 408 | 181 | 330 | 261 | 241 465 | 371 373 169 
362 | 292 | 272 | 507 | 40 | 4и | 182 | 333 263 | 243 | 469 | 374 377 170 
365 | 294 | 25 | 51 | 414 | 415 | 183 | 336 265 | 245 | 473 | 377 380 171 
369 | 297 | 278 | 55 | 418 | 419 | 184 | 339 268 | 247 | 477 | 381 384 172 
372 | 300 | 280 | 519 | 422 | 422 | 1% | 342 270 | 249 | 481 384 387 173 
375 | 303 | 283 | 54 | 426 | 426 | 186 | 345 272 | 251 485 | 388 390 174 

378 | 305 | 286 | 528 | 430 | 430 | 187 | 348 20 | 253 | 489 | 391 394 | 
382 | 308 |288 | 532 |434 | 434 | 188 | 351 277 | 255 т ы = 
385 | зи | 29 | 586 | 438 |497 | 1% | 3 | о ыы о 
388 | 313 | 24 | 540 | 442 | 8 |4 177 
441 190 357 282 260 502 7 
391 | 316 | 296 | 545 | 446 | 445 | 191 | 30 | 25 а 2 
|| | 4% | 497 
398 |321 | 302 | 553 | 454 | 452 | 193 | 366 50 | 40 411 180 
401 324 304 587 458 456 194 369 291 _ зи 412 414 181 
О 42 | | 1% | 30 | од | 288 | 58 | 45 | 48 | 182 
408 |330 309 566 466 463 196 375 о ры 522 419 421 183 
41 |332 | 312 570 470 467 197 - 272 526 422 495 184 
$ 414 |. 335 | 316 574 474 471 198 | 
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Таблица 14 
и костям скелета (по данным М. Троттер и Г. Глезер, 1952 г.). Негроиды 
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Малая бер- 
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(в мм) 
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кость (в мм) 


Плечевая 


Локтевая 
кость (в мм) 
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Бедренная 
кость (в мм) 





Большая бер- 
цовая кость 
(в мм) 


32 








цовая кость 


Малая бер- 
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310 
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334 
338 
342 
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Ре. 






хе аи Таблица 14 
ю данным м. Троттер и Г. Глезер, 1952 г.). Негроиды 


Длина тела 
(в см) 


260 


300 
304 


325 





ЧЕ? ЧЕ 


350 158 
354 159 
358 160 
362 161 
366 162 
370 163 
374 164 
378 165 
382 166 
386 167 
390 168 
394 169 
398 170 
402 171 
406 172 
410 173 
414 174 
418 175 
422 176 
426 177 
430 178 
434 179 
438 180 
442 181 
446 182 
450 183 
454 184 


гораздо более обширного материала, чем ранее опубликованные, 
они практически отменяют более ранние формулы тех же авторов, 
и при работе с мужскими скелетами им следует отдать предпочте- 
ние. Сначала приводим формулы для наиболее высокорослой груп- 
пы — американцев европейского происхождения. Они, как и пре- 
дыдущие, рассчитаны на восстановление прижизненной длины 
нь Длина тела = 65,53 -+ 2,32 Х Е = 3,94, 

» » = 78,10 + 2,89 Х Н + 4,57, 

» » = 81,93 + 2,42 Х Т = 4,00, 

у » = 79,42 + 3,19 Х В = 4,66, 

у у» = 75,55 + 3,16 Х 0 ++ 4,72, 

» » = 75,50 + 2,60 Х ЕЁ = 3,86, 

» » = 67,09 +1,26х (Е + Т) = 3,714, 

» » — 63.05 + 1,31 Х (Е Х РА = 3,62, 

у » = 67,97 + 1,82 х (Н-+ А) = 4,31, 

у » = 66,98 + 1,78 Х (ИН -+О0) = 4,37. 


Далее следуют формулы для негроидов, которые отличались от 
европеоидов в длине тела на 5 см, но имели при том же росте 6о- 
лее удлиненные нижние конечности. 

Длина тела = 72,22 + 2,10 Х Е = 3,91, 

м » = 75,48 --2,88 Х Н = 4,23, 
» » = 85,36 2,19 Х Г = 3,596, 
» » = 85.43 + 8,32 Х ДВ = 4,57, 
» » = 82,77 + 3.20 Х 0 = 414, 
» » = 80,07 + 2,34 Х ЕЁ - 4,02, 
» » = 71/75 + 16 Хх (Е+Т) = 3,68, 
» » -=67,77 + 120 Х (Е + РИ = 3,63, 
» » = 73,08 + 1,66 Х (Н+В) = 4,18, 
» » = 70,67 + 1565 Х (Н+О) = 423. 

Представители монголоидной расы и мексиканцы не отличают- 
ся друг от друга по длине тела и мало различаются по пропорциям 
тела. Поэтому дальше следуют формулы только для монголоидной 
труппы, для которой характерны наряду с пониженной длиной 
тела брахиморфные пропорции не только в сравнении с негроида- 
ми, но и европеоидами. 

Длина тела = 72,57 + 2,16 Х Е = 3,80, 

» = 83/119 + 2,68 Х Н + 4,55, 

= 81,45 + 2,39 Х Т + 3,7, 
= 82,00 - 8,54 Х В = 4,60, 

= 77,45 + 3,48 Х 0 = 4,66, 

= 80,56 - 2,40 Х ЕЁ - 3,24, 

= 70,37 + 1,22 Х (Е+Т) + 3,24, 
= 70,24 + 1,22 Хх (Т-+ Ед) + 3,48, 
» - 74,83 + 1,67 Х (Н+В) = 4,16, 
» =718 + 4,68 Х (Н+О) = 4114. 


учу чу 
узы 
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Таблица 15 


Определение длины тела по длинным костям скелета 
(по данным М. Троттер и Г. Глезер). Европеоиды с 







































Е д | 9 = | 
„Я „Я Я РЕ ов |565 | & „Я Я Я | Я ьа |2 
О" || 59 | 59 | ва | Ев зе |5 
га | ба | За | Эа Ни бк ЕР ба | а | Ва а вы “= 
| ВЕ | 56 |581 259 8 || 58| Е | 28| 82 ЕНЕН 
ВЯ | 58 | НЯ | 48 |258 258 [8 || 58 | 58 | #8 | 32 58 58 
256 | 203 | 192 | 373 | 290 | 294 | 152 || 335 | 264 | 252 | 472 | 385 | 383 | 175 
259 | 206 | 194 | 377 | 294 | 298 | 153 | 339 | 267 | 255 | 476 | 389 | 387 | 176 
263 | 209 | 197 | 381 | 298 | 302 | 154 || 342 | 270 | 257 | 480 | 393 | 390 | 177 
266 | 211 | 199 | 386 | 302 | 306 | 155 || 346 | 272 | 260 | 485 | 397 | 394 | 178 
270 | 214 | 202 | 390 | 306 | 310 | 156 || 349 | 275 | 263 | 489 | 401 | 398 | 179 
273 | 217 | 205 | 394 | 310 | 313 | 157 || 353 | 278 | 265 | 493 | 405 | 402 | 180 
276 | 219 | 207 | 399 | 314 | 317 | 158 || 356 | 280 | 268 | 498 | 409 | 406 | 181 
280 | 222 | 210 | 403 | 318 | 321 | 159 || 360 | 283 | 271 | 502 | 414 | 410 | 182 
283 | 225 | 213 | 407 | 323 | 325 | 160 || 363 | 286 | 273 | 506 | 418 | 413 | 183 
287 | 227 | 215 | 412 | 327 | 329 | 161 |366 | 288 | 276 | 511 | 422 | 417 | 184 
290 | 230 | 218 | 416 | 331 | 333 | 162 || 370 | 291 | 279 | 515 | 426 | 421 | 185 
294 | 233 | 221 | 420 | 335 | 337 | 163 || 373 | 294 | 281 | 519 | 430 | 425 | 186 
297 | 235 | 223 | 424 | 339 | 340 | 164 || 377 | 296 | 284 | 524 | 434 | 429 | 187 
301 | 238 | 226 | 429 | 343 | 344 | 165 || 380 | 299 | 286 | 528 | 438 | 433 | 188 
304 | 241 | 228 | 433 | 347 | 348 | 166 | 384 | 302 | 289 | 532 | 442 | 436 | 189 
308 | 243 | 231 | 437 | 352 | 352 | 167 || 387 | 304 | 292 | 537 | 447 | 440 | 190 
311 | 246 | 234 | 442 | 356 | 356 | 168 || 390 | 307 | 294 | 541 | 451 | 444 | 191 
315 | 249 | 236 | 446 | 360 | 360 | 169 || 394 | 310 | 297 | 545 | 455 | 448 | 192 
318 | 251 | 239 | 450 | 364 | 363 | 170 || 398 | 312 | 300 | 549 | 459 | 452 | 193 
321 | 254 | 242 | 455 | 368 | 367 | 171 || 401 | 315 | 302 | 554 | 463 | 456 | 194 
325 | 257 | 244 | 459 | 372 | 371 | 172 || 404 | 318 | 305 | 558 | 467 | 460 | 195 
328 | 259 | 247 | 463 | 376 | 375 | 173 || 408 | 320 | 308 | 563 | 471 | 463 | 196 
332 | 262 | 250 | 468 | 380 | 379 | 174 || 411 | 323 | 310 | 567 | 475 | 467 | 197 
415 | 326 | 313 | 571 | 480 | 471 | 198 

















Итак, только что приведенные формулы должны в первую оче- 
редь использоваться для реконструкции длины тела в мужских 
группах. Для женских скелетов следует пользоваться формулами 
1952 г. Но в работе 1958 г. нет таблиц, рассчитанных по этим фор- 
мулам и дающих возможность непосредственно определять дли- 
ну тела по длине кости без дополнительных вычислений. Вычисле- 
ние длины тела в каждом отдельном случае с помощью формул 
трудоемко. Поэтому автор предпринял попытку рассчитать по 
только что приведенным формулам величины длины тела, соот- 
ветствующие определенным величинам длинных костей. Резуль- 
таты представлены в таблицах 15—17. 

Способ Д. Лорке, Х. Мюнцнинера и Е. Вальтера. 
Авторы так же, как и американские исследователи, использовали 
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Таблица 16 


Определение длины тела по длинным. костям скелета 
(по данным М. Троттер и Г. Глезер). Негроиды © 








Е: = ы а 38 в ге 
я Я Я Я | Фа а & Я Я > 
СЕ Я | ща |©Е | Е | Е вы я 
Ба | Ча | ча па Бе 82 Ё са | ча | а 
НЕ В ЕЕЕ вы << || 9 | 82 | Яа 
д д г ‚а Е РЕ ь Ва 
ЪЕ | ЕЁ Е | ВЕ | 233] 5а2| 59 || 95 | 55 | 75 
58 | 9е | 2о | хе | З9в| З9н Ба во | ве | >& 
Ее | «ме | Н® | д |538 дя®| Н- || НЯ | БЕ | БЯ 
р ииодфдиии__—————_——Щ 
266 | 216 | 201 | 380 | 304 152 || 346 | 288 | 270 | 489 


269 | 219 | 204 | 385 | 309 
273 | 223 | 207 | 389 | 313 
276 | 226 | 210 | 394 | 319 
280 | 229 | 213 | 399 | 323 
283 | 232 | 216 | 404 | 328 
287 | 235 | 219 | 408 | 333 
290 | 238 | 222 | 413 | 337 
294 | 241 | 225 | 418 | 342 
297 | 244 | 228 | 423 | 346 
300 | 248 | 231 | 428 | 351 
304 | 251 | 234 | 432 | 355 
307 | 254 | 237 | 437 | 360 
311 | 257 | 240 | 442 | 365 
314 | 260 | 243 | 447 | 369 
318 | 263 | 246 | 451 | 374 
321 | 266 | 249 | 456 | 378 
325 | 269 | 252 | 461 | 383 
328 | 273 | 255 | 466 | 387 
332 | 276 | 258 | 470 | 392 
335 | 279 | 261 | 475 | 397 
339 | 282 | 264 | 480 | 401 
342 | 285 | 267 | 485 | 406 


153 || 349 | 291 | 273 | 494 
154 || 353 | 294 | 276 | 499 
155 || 356 | 298 | 279 | 504 
156 || 359 | 301 | 282 | 508 
157 || 363 | 304 | 285 | 513 
158 || 366 | 307 | 288 | 518 
159 || 370 | 310 | 291 | 523 
160 || 373 | 313 | 294 | 528 
161 || 377 | 316 | 297 | 532 
162 || 380 | 319 | 300 | 537 
384 | 323 | 303 | 542 
164 || 387 | 327 | 306 | 547 
165 || 391 | 329 | 309 | 551 
166 || 394 | 332 | 312 | 556 
167 || 398 | 335 | 315 | 561 | 479 
168 || 401 | 338 | 318 | 566 | 483 
169 || 405 | 341 | 321 | 570 | 488 
170 ||. 408 | 344 | 324 | 575 | 492 
171 || 412 | 348 | 327 | 580 | 497 
172 || 415 | 351 | 331 | 585 | 502 
173 || 418 | 354 | 334 | 589 | 506 
174 || 422 | 357 | 337 | 594 | 511 

425 | 360 | 340 | 599 | 515 | 504 | 198 
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трупный материал . Было исследовано 200 подвергнутых маце- 
рации трупов мужчин, погибших во время второй мировой войны. 
Среди погибигих были бельгийцы, голландцы, французы и италь- 
янцы. Длина тела была измерена при жизни и равна в целом по 
труппе 170,4 см. Таким образом, формулы, рассчитанные на этом 
материале, в основном пригодны для популяций с интенсивным 
ростом и долихоморфными пропорциями тела. Поэтому они не 
имеют преимуществ перед формулами М. Троттер и Г. Глезер, 
с одной стороны, и С. Дюпертюи и Д. Хэддена, с другой, но в то 
же время основаны на значительно более малочисленных данных. 
Все же они приводятся дальше для полноты изложения. Измере- 
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Таблица 17 
Определение длины тела по длинным костям скелета 
(по данным М. Троттер и Г. Глезер). Монголоиды $ 
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| 
Е сд д ‚с 
Я 21 | |8 | а |8 Е Е 
За | ба | ка | Ва | 98 [68 | В НЕ - | 
В г в г: Е | 5 а |Я Ре вы 55 В р 
ов | Ев | мы | ВЕ | <Я! 95| 25 || РЕ а 
Бе | 98 | 25 | 9 | са; З0,| Ея || НО 
Вов Вх, | А =на + ЕЕ 
. | | 
257 | 214 | 198 | 369 | 295 | 298 |` 152 || 343 | 280 | 263 | 476 93 | 17: 
260 | 217 | 201 | 374 | 299 | 302 | 153 || 346 | 283 | 266 | 481 | 396 | 398 | 176 
264 | 220 | 203 | 379 | 304 | 306 | 154 || 350 | 286 | 268 | 486 | 400 | 402 | 177 
268 | 223 | 206 | 383 | 308 | 310 | 155 || 354 | 289 | 271 | 490 | 404 | 406 | 178 
272 | 256 | 209 | 388 | 312 | 314 | 156 || 358 | 292 | 274 | 495 | 408 | 410 | 179 
216 | 229 | 212 | 393 | 316 | 318 | 157 || 361 | 295 | 277 | 500 | 412 | 414 | 180 
280 | 231 | 215 | 397 | 320 | 323 | 158 || 365 | 298 | 280 | 504 | 417 | 418 | 181 
283 | 234 | 218 | 402 | 324 | 327 | 159 || 369 | 300 | 282 | 509 | 421 | 423 | 182 
287 | 237 | 220 | 407 | 329 | 331 | 160 || 372 | 303 | 285 | 514 | 425 | 427 | 183 
290 | 240 | 223 | 411 | 333 | 335 | 161 || 376 | 306 | 288 | 518 | 429 | 431 | 184 
294 | 243 | 226 | 416 | 337 | 339 | 162 || 380 | 309 | 291 | 523 | 433 | 435 | 185 
298 | 246 | 229 | 421 | 341 | 343 | 163 || 384 |312 | 294 | 528 |437 | 439 | 186 
302 | 249 | 232 | 425 | 345 | 348 | 164 || 387 | 315 | 297 | 532 | 442 | 443 | 187 
305 | 252 | 234 | 430 | 350 | 352 | 165 || 391 | 318 | 299 | 537 | 446 | 448 | 188 
309 | 254 | 237 | 434 | 354 | 356 | 166 || 395 | 321 | 302 | 542 | 450 | 452 | 189 
313 | 257 | 240 | 439 | 358 | 360 | 167 || 399 | 323 | 305 | 546 | 454 | 456 | 190 
316 | 260 | 243 | 444 | 362 | 364 | 168 || 402 | 326 | 308 | 551 | 458 | 460 | 191 
320 | 263 | 246 | 449 | 366 | 368 | 169 || 406 | 329 | 311 | 555 | 463 | 464 | 192 
324 | 266 | 249 | 453 | 371 | 373 | 170 || 410 | 332 | 314 | 560 | 467 | 468 | 193 
328 | 269 | 251 | 458 | 375 | 377 | 171 || 413 | 335 | 316 | 565 | 471 | 473 | 194 
З31 | 272 | 254 | 462 | 379 | 381 | 172 || 417 | 338 | 319 | 569 | 475 | 477 | 195 
335 | 275 | 257 | 467 | 383 | 385 | 173 || 421 | 341 | 322 | 574 | 479 | 481 | 196 
339 | 277 | 260 | 472 | 387 | 389 | 174 || 425 | 344 | 325 | 579 | 483 | 485 | 197 
428 | 346 | 328 | 583 | 488 | 489 | 198 











нию были подвергнуты правые кости. На плечевой, локтевой, лу- 
чевой, бедренной и малой берцовой костях измерялась наиболь- 
шая длина (1), на большой берцовой кости — общая длина (1). 
Длина тела = 61,34 -+ 2,358 Хх Е, 
» » = 65,98 + 3,133 Х И, 
» = 79,28 + 2,428 Х Т, 
» = 73,96 + 3,926 Х В, 
» = 64,20 + 4,026 Х 0, 
» = 71,96 + 2,649 Х Рь, 
» = 58,89 { 1,797 Ж Е + 0,757 Х Т, 
» = 57,08 + 1,595 Ж Р + 1,064 Х Рё 
» = 54,27 -+ 2,033 Х Е + 0,901 Х А, 
» =51,21 + 1,920 Хх Р-+ 1,152 Х 0, 
» = 60,69 + 1,491 Ж Н + 1,599 Х Т, 
» = 50,84 - 1,861 Х Н + 2,181 Х 0, 
» = 54,0: +(,140Х Н + 1,315 ХТ+ 1,101 ХИ 


чу 
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Способ В. В. Бунака. Широко суммировав предшестьовав- 
шую литературу и изучив две количественно небольшие серии 
скелетов русских и осетин, В. В. Бунак предложил формулы для 
восстановления длины тела, основанные на длине костей нижних 
конечностей 29. Как и другие авторы, В. В. Бунак отметил ограни- 
ченность применения разных формул, пригодность их только в 
случаях проявления в изучаемых группах тех же соотноптений в 
длине туловища и конечностей, тех же пропорций, что в группах, 
на материалах которых эти формулы выведены. Формулы 
В. В. Бунака предназначены ‘для среднего типа. В случаях, резко 
отклоняющихся от средних интермембральных и тибиофемораль- 
ных соотношений, он сам рекомендует пользоваться иными фор- 
мулами; так, при резкой длинноногости нужно, по его мнению, 
вычислять длину тела по негрским формулам М. Троттер и 
Г. Глезер. Формулы В. В. Бунака имеют следующий вид: 


Длина тела (мужчины) = 68,8 + 1,2 Х (Е +7), 
р у » (женщины) = 66,0 + 1,2 Хх (Е+Т), 


Кроме формулы для вычисления длины тела по длинным ко- 
стям конечностей, он предложил также по ним определять длину 
корпуса, что открывает дополнительные возможности для сужде- 
ния о пропорциях тела на исследуемом скелетном материале. 


Длина корпуса (мужчины) = 68,8 + 0,2 Х (Е -+ Т) — 0,09 Х (Е+Т) 
у » (женщины) = 66,0 - 0,2 х (Ё-- 7) — 0,09 х (Е+Т,. 


Способ Г. Ф. Дебеца. Этот способ так же, как и пред- 
шествующий, разработан на основании сопоставления и анализа 
литературных данных ?'. Г. Ф. Дебец, пытаясь применить регрес- 
сию, составленную на основании данных американских исследова- 
телей, к лопарям и хантам, получил результаты, явно несопостави- 
мые © измерениями длины тела на живых. Из этого был сделан 
вывод, что при ослаблении тенденции дистального роста уменьше- 
ние длины голени по отношению к длине бедра сопровождается 
уменьшением длины бедра по отношению к длине корпуса лишь 
до известной степени. На этом основании была предложена общая 
формула, преимущество которой заключается в том, что она мо- 
жет быть использована в группах с разными пропорциями тела, 
так как различия в соотношении нога — корпус и голень — бедро 


20 В. В. Бунак. Соотношение длины сегментов и полная длина тела 


те ы антропологии», 1961, вып. 

Г. Ф. Дебец. Об изучении физического развития древних народов. 
«Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследова- 
ний 1963 г. М., 1964; он же. Опыт определения веса живых людей по раз- 
мерам длинных костей. М., 1964. . 








отражаются в ней в величинах множителей уравнения. Г. Ф. Де- 
бец пользовался наибольшей длиной бедренной кости (1) и общей 
длиной большой берцовой кости (1). Формулы составлены 
правых костей и имеют следующий вид: 


пт 
д 


Длина тела (мужчины) = 69 — 4,667 Хх (09 ЖЕ— 7 — 3,91) + 2,244 Х Е, 


у » (женщины) = 65 — 4,667 Х (09 ХЕ —Т— 4,01) + 2,244 Х 


Е. 


ТЯ 


Для определения индекса скелии Мануврие, т. е. отношения 
длины ноги (определяется вычитанием величины роста сидя из 
длины тела) к росту сидя, Г. Ф. Дебец рекомендует пользовать- 
ся следующей формулой, действительной только для мужских ске- 


летов: 





Указатель — 3824 054 Х ЕЕ 
скелии Мануврие — °° + 9,54 > вычисленная длина тела — К_Т 


Способ 3. Оливье. Ж. Оливье так же, как и Л. Манув- 
рие и В. Пирсон, основывается на данных Е. Ролле 22. Но наряду 
с ними он пгироко использует данные М. Троттер и Г. Глезер для 
того, чтобы шире охватить вариации разнообразных пропорций 


тела. В результате он предложил таблицы, которые сам называет 
«модифицированными таблицами Л. Мануврие», но которые имеют 
самостоятельное значение (табл. 18). Они составлены только для 
мужских скелетов и охватывают вариации длины тела от 150 до 
190 см. Но автор считает возможным использовать их и для жен- 
ских скелетов. Получаемые с помощью этих таблиц величины со- 
ответствуют не длине тела трупа, а прижизненной длине тела. 

Способ Т. Дуайта. Кроме определения длины тела по 
длинным костям конечностей, разрабатывались способы ее опре- 
деления по размерам других костей скелета. Естественно, что в 
первую очередь привлек внимание позвоночник, так как его дли- 
на близко отражает длину корпуса, а последняя существенным со- 
ставным компонентом входит в длину тела. 

Т. Дуайт предложил использовать для определения длины ноз- 
воночника высоту пресакральных позвонков 23. Длина позвоночни- 
ка определяется как сумма высот всех позвонков от эпистрофея 
до У поясничного позвонка. Полученная величина длины позво- 
ночника должна быть умножена на определенный коэффициент, 
что позволит получить длину тела. На мужских скелетах при дли- 
= ЗЕМ 


22 С. О утег. ГГезытачот ае 1 


«Вией аз е6 Мётотез де Та 5061616 


а збабаге раг 1ез оз 1опоз 4ез теш\утез, 
4963 


9’Апгоро!оз1е 4е Раг1з», &. 4 (зег. ХИ, 


3 Т. Риз ь. Мео4 оЁ езышан 1 < 
оп. «Меа!са1 Весога», не 46, НИЕ ве аль 


Ру > 


‚ №3 


243 


Таблица 18 


Определение длины тела по длинным костям скелета 
(по данным Ж. Оливье) © 





Локтевая кость Лучевая кость Бедренная кость Большая берцовая Малая берцовая 
(в мм) (в мм) кость (в мм) кость (в мм) 












































Большая берцовая. Малая берцовая 
кость (в мм) кость (в мм). 
Длина те- 
ла (в см) 


а —— 








| в 
3,97 
— К. 

) 


44,25 | 3,8 











185 
186 
187 
188 
189 
190 


ошибка 
опреде- 
ления 





























чника до 569 мм величина коэффициента равна 2,93, от 
мм — 2,84, от 600 до 629 мм — 2,78, от 630 до 659 мм — 
свыше 660 мм — 2,65. На женских скелетах эти коэффици- 
‘равны при длине позвоночника до 539 мм — 2,94, от 540 до 
и — 2,82, от 570 до 599 мм — 2,79 и свыше 600 мм — 2,76. 
именение этого способа определения длины тела ограниче- 





Рис. 74. Определение общей высоты смонтирован- 
ных таранной и пяточной костей (для определения 
> длины тела по способу Фюлли) 


елетах, так как позвоночник полностью почти никог- 
я в земле и из-за трудностей хранения редко бы- 
лен в музейных собраниях скелетов. 
б М. Фюлли. Этот способ основан на разработке 
х при исследовании трупов французов, погиб- 
рой мировой войны 2“. Фюлли предлагает пользо- 
ета от базиона (17), суммой высот позвонков 
торого крестцового позвонка (1 и 1а), длиной 
естественном положении (2), общей длиной 
1) и высотой смонтированных таранной 
й Предполагается, что граница между 
озвонками точно соответствует плоскости, 
н точка головки бедра. Если такого соот- 
я на монтированном тазу, то следует 
или увеличивая общую длину ске- 
п енных величин), на рас- 





того, чтобы получить длину тела при жизни по общей длине скеле- 
та, используется поправка, равная 10—11,5 см, которая прибав- 
ляется к длине скелета. Если последняя меньше 153.5 см, поправ- 
ка равна 10 см, при длине скелета от 153,6 до 165.4 см она равна 
10,5 см, если длина скелета превышает 4165,5 см — 115 см. 
М. Фюлли полагает, что ошибка, которую дает такой способ ре- 
конструкции длины тела, не превыштает 3,5 см. 

Способ М. Фюлли трудоемок в практической работе — небхо- 
димость монтировки таза, монтировка пяточной и таранной ко- 
стей, работа с большим количеством костей и т. д. Но главный его 
недостаток заключается в необходимости иметь под руками почти 
полный скелет, что редко оказывается возможным в силу самых 
разных причин. 

Сопоставление разных способов. Такое сопостав- 
ление осуществлено только для способов, базирующихся на изме- 
рении длины костей конечностей. В качестве примера можно ука- 
зать на работу М. Черного, ‘использовавшего разные формулы 
(Мануврие, Тельккя, Троттер и Глезер) для определения длины 
тела населения села Градек (Чехословакия) ХУ—ХУП вв. 25 
В распоряжении автора было почти 200 длинных костей, и поэто- 
му при сопоставлении результатов вычисления длины тела с по- 
мощью разных формул можно оценить статистически маститаб раз- 
личий. Разницы оказываются реальными. Наиболее низкую дли- 
ну тела дает формула Е. Мануврие, наиболее высокую — формула 
М. Троттер и Г. Глезер, способ А. Тельккя дает величины, зани- 
мающие среднее положение. Разница между крайними результа- 
тами достигает 5 см. 

Аналогичные результаты получил В. В. Бунак 28. При опреде- 

лении длины тела в русской группе по формулам К. Пирсона и 
А. Ли, С. Дюпертюи и Д. Хоэддена, М. Троттер и Г. Глезер, а так- 
же своей конечные величины у мужчин колеблются от 165,1 см 
(формулы К. Пирсона и А. Ли) до 172,8 см (формулы С. Дюпер- 
тюи и Д. Хэддена), в осетинской группе — от 165,8 до 173,5 см. 
У женщин получено соответственно от 152,1 см (формулы 
М. Троттер и Г. Глезер для негров) до 457,2 см (формулы С. Дю- 
пертюи и Д. Хэддена) в русской группе и от 155,7 до 161,1 см в 
осетинской группе. Таким образом, различия здесь даже больше, 
чем в данных М. Черного, и достигают 6—7,5 см. 

Эти различия, как уже указывалось, являются следствием того, 
что каждая из перечисленных формул имеет лишь ограниченное 
значение и пригодна для реконструкции длины тела в пределах 
того типа пропорций, к которому относилась группа, послужившая 


3 М. Сегпу. Пе КбгрегЬбЪе 4ег В1збот1зсвеп Ейуорпег аиз НгАдеК (Ег@- 
Бетр.). Вех. МПаоу (Мко]5Ъиго). «Асёа ГасаМайз тегит пашгаМат ипЁуетз1- 
к +. ПШ, Газе. У—УПТ. ВтаНауа, 1959. 


. Бунак. Соотношение длины сегментов и полная длина тела 
по измерениям на скелетах. 
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эталоном. Поэтому до сих пор приходится пользоваться разными 
формулами в зависимости от характера материала, с которым при- 
ходится иметь дело. Если исследователь имеет дело с высокорос- 
лой долихоморфной группой (тип пропорций устанавливается по 
интермембральным и тибиофеморальным соотношениям), следует 
пользоваться преимущественно формулами С. Дюпертюи и Д. Хэд- 
дена, М. Троттер и Г. Глезер (для мужчин — в редакции 1958 г.), 


в противоположном случае — формулами К. Пирсона и А. Ли, 
В. В. Бунака, Ж. Оливье. Ни одна из этих формул не дает абсо- 
лютно точных результатов, а лишь более или менее близкое при- 


ближение к действительным величинам. Поэтому предпочтитель- 
нее пользоваться не одной, а несколькими формулами, взаимно 
проверяя одну другой (например, формулы С. Дюпертюи и Д. Хэд- 
дена формулами М. Троттер и Г. Глезер и, наоборот, Формулы 
К. Пирсона и А. Ли формулой В. В. Бунака и таблицами 
*Ж. Оливье). По-видимому, наиболее универсальна формула 
Г. Ф. Дебеца, давшая хорошие результаты при применении и к 
высокорослым, и к низкорослым группам. 
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1. ИСКОПАЕМЫЕ ЛЮДИ СОВРЕМЕННОГО ТИПА 


Советска антропология пеходи? из продставленая о происхо- 
эЖдВНии современного человечества со зсемл его расами от иеаи- 
`пертальского предкя. В ево очередь иеаздертаньцы ральалясь 
ма Кровныйпих людей, которые произошли от одеого дз видов 
мокопвемых высосоразватых человекообраяных обозьяв. Гакозо 
ученио моногешизма * 

Однако похоторые позиционные ученые утноридают, что люди 
провзошли от поскольких видов обольяи, каждый из которых 

‚ао. мостиую форму лремнейших люлей и доташих здесь позе 

‚рталицею Кат начало накой-иибуль одной современной боль- 

"расо. В отом состонт учета полнигониама *. По мнению поли- 

расы воюроменного человека филогонетически не свя- 

& другом, вю родетьенны_ С пвучной точки арепия 
оконном побостоптьльно. 

у“оиОВа тео соязана, таким образом, с более 

мой аштропогенеза, тв. происхождения к Раз 

оотому, чтобы обпетить происхождение 

большую окскурсию в глубину 


‘ог иих даже к иснопавчим выстилос челояекоэбрал- 
"шредцам человока 1. Только тогда. мы смолкем 
веба происхождение чолорочостоа от одного 

>, обзетить условия расогонова и Устанолить 
№0 сравнению с процьосом форми- 


(& шоху ворхиего паледлиля) за 
и отровыии, хак п соврононныо. 





ученых,  кромавьонцы 
типа произошли ог 

свадотольствуют находки дров. 

чертами (ро. 28), а таке многочио. 

‘да ша черопох современных людей стро 
‚Выше, особениосты, свойственные поаидоргаь 


мореца п поого скелета людой пооднего 
ших уже наметились три главвейшие расы, 
начало современным, 


АЛЬЦЫ —ИРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ 


` кроманьонцев и их современников, —а вто же 
ами превнойших людой, — был педидортальия 
Эти перзобытаыю зюди павествы по миогочнслини- 
ным находнаи их костных 

обтатиов п орудий п Старом 

Сато, итом чнеае и п СССР. 

запримор. в трошх Киик 

Коба в Крыму" я Тошшк- Таш 











— вп Яванов Онелег ребоцка во Косзунок, «оборчих Музел ан 


г рошол Эфии АН СООРЬ 190, № 2, стр, 90—00. ©. 
и . 
аооероако сзон пборы Огаросель», «Спалтеная этлографило, 195 


ых г аи прышка п ве морфо 
А трбмякний, Подиумекая чороиили к зорфо 


оиноокие особенности «Русский аитротологичосий журнал, 








ы вдра очень короткая; это овидотельствует о мень- 
`лозкости неандертальцев при передвижении (рие. 27). 
_ Объем мозговой коробки неандертальцев, кан и у сопреме- 
"ного человека, равен в ереднем 1400 куб. см. Но вх головной мозг 
в в ОбОбенЕости вго лобные доли были слабее развиты и ко так 
‘слояхно устроены. 
_Незндертальцы, которых называют также первобытиыми 
зи, шЕрохо рассолились по Старому Сшету. Оши обитали 
в Европе, Афраке п Азии. На обширной территории своей ой- 
`кумены они представляли значительное разнообразие физгае- 
‘ского типа. Иавестна ивсколько рас неандертальцев. Нохоторые 
‘ша них обладали более крупным мозгом, что ставит их по этому 
признаку повкольго ближе н типу совремонного чолошок: 
`другио пывяш мопышую омоотимость модговой коробка, шо ебли" 
эвпяноь © современным человском по другим особеииостям 
(рас. 28). Советские антропологи отрицают пропсхоидение со 















ЕЕ нал олд нии пот 


Рис. 38. Серия очертатий черепной 
"коробки ископаемых людей. 





Рие. 27. Нелндиралец, 


ощтрунцыя Н.А. Сила, п 
Нео ред Камы 





Портреты Пещерных говорящих приматов из книги 
«люди Каменного века», автор М.М. Герасимов. 1964 г. 
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‘Современная гуманитарная академия 


Н.С. Лобас 
бывший врач сахалинских каторжных тюрем 








2 
ОВ 
ом 
[®) 
г 
| 58 
> 
(© 
т 







Алрополотичненое Изоладовьюге, 
ме: ^ Е 
ЖЕНЩИНЫ УБИЙЦЫ. | 


И. И. Тарновской. 











ВСЕГДА 2 
не верьте 
тому что 

кажется, 
верьте з нии 
ТОЛЬКО 
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доказательствам. 


